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PREFACE 


This  report  is  a  product  of  the  Navigation  Division  of  the 
U.  S.  Army  Engineer  Institute  for  Water  Resources  (WRSC-IWR) . 

The  information  is  compiled  from  statistics  collected  at  the  Corps 
locks  in  support  of  the  lock  Performance  Monitoring  System  (PMS) . 

The  Engineer  Automation  Support  Activity  (EASA)  provides  support  for 
PMS  data  base  and  collaborated  in  preparation  of  the  report. 

The  report  is  prepared  by  Miss  Shilpa  B.  Patel  under  the 
supervision  of  Mr.  Francis  M.  Sharp,  and  Dr.  Lloyd  G.  Antle.  The 
Office  of  the  Chief  of  Engineers  (OCE)  sponsor  is  Harold  Tohlen, 
CWO-M  (202-272-0245) . 


Requests  to  update  or  change  the  distribution,  comments  and 
questions  can  be  directed  to  Frank  Sharp  (202-355-3083) .  The 
information  is  produced  and  distributed  quarterly. 
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Appendix  B:  Glossary 


Introduction 


The  lock  Performance  Monitoring  System  (PMS)  encompasses 
the  collection,  editing,  maintenance  and  analysis  of  data 
collected  at  all  Corps-owned  and  operated  locks.  The  data 
have  been  collected  since  March  of  1975  and  consist  of 
information  describing  the  traffic  through  the  locks  as  well  as 
the  physical  aspects  of  lockages.  The  quarterly  summary  of 
selected  statistics  presented  in  the  appendix  provides  an 
overview  of  the  traffic  and  operation  at  each  lock.  The 
quarterly  report  is  presented  in  a  table  for  each  Corps 
District.  Information  reported  for  each  lock  and  chamber 
includes  a  table  providing,  by  direction  and  total,  all  vessels, 
barges,  lockages  and  tonnages  for  the  previous  quarter, 
current  quarter,  and  year-to-date.  The  table  also  provides 
information  on  the  number  of  delayed  tows,  the  average, 
total  and  maximum  delay  time,  and  average  stall  time  for 
previous  quarter,  current  quarter  and  year-to-date.  - 

The  summary  information  will  be  computec  displayed 

for  chambers,  which  has  data  for  only  one  or  1  nths  of 

the  quarter.  This  fact  is  noted  on  the 


>.  / 


f  ■  'i 


r 


IX 


PAGE 


1 


BERWICK  LOCK 
ATCHAFALAYA  RIVER 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

»•**•**••< 

LCKGES  • 

RECRTN  • 

(X)  * 

B**B****1 

TONNAGE 

KTONS 

t* 

★ 

* 

* 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

14 

57 

21 

* 

3 

0 

12 

41 

41  * 

0 

* 

DOWN BOUND 

23 

21 

26 

* 

6 

50 

18 

83 

16  * 

0 

* 

TOTAL 

37 

35 

24 

* 

9 

33 

30 

66 

26  * 

0 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

* 

UPBOUND 

11 

63 

18 

* 

3 

0 

17 

35 

76  • 

0 

* 

DOWNBOUND 

12 

91 

0 

* 

0 

0 

22 

18 

72  * 

0 

* 

TOTAL 

23 

78 

8 

* 

3 

0 

39 

25 

74  * 

0 

★ 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

•37X 

38X 

-77X 

* 

-66X 

-100X 

30X 

50X 

262X  * 

OX 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

892 

47 

23 

* 

216 

22 

795 

60 

30  • 

7 

DOWNBOUND 

1130 

48 

19 

* 

232 

28 

833 

57 

33  * 

65 

TOTAL 

2022 

48 

21 

• 

448 

25 

1628 

58 

32  • 

72 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

962 

62 

17 

* 

192 

28 

796 

34 

42  • 

8 

DOWNBOUND 

1016 

67 

14 

• 

164 

52 

837 

29 

45  * 

145 

TOTAL 

1978 

64 

16 

* 

356 

39 

1633 

31 

44  • 

153 

•»»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-2X 

30X 

•23X 

* 

•20X 

23X 

OX 

45X 

37X  * 

112X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

• . 

0  U  A  R  T  E  R 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

128 

.0 

.0 

6.6 

24.0 

t  n 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

92 

.0 

.0 

6.5 

18.0 

1.0 

>*8 

***B 

•  Bt*( 

****** • » 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JUL  AUG 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  AUG  SEP 


KEYSTONE  LOCK  PAGE  2 

BAYOU  TECHE 

B2  NEW  ORLEANS 

LOUER  HISS  VALLEY  OIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

ft . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

<X> 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

11 

72 

18 

4 

100 

11 

45 

54  * 

4 

DOWN BOUND 

9 

88 

11 

2 

0 

8 

25 

75  * 

0 

TOTAL 

20 

80 

15 

6 

66 

19 

36 

63  * 

4 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  * 

0 

DOWN  BOUND 

1 

100 

0 

0 

0 

1 

0 

100  * 

0 

TOTAL 

1 

100 

m 

0 

0 

1 

0 

100  * 

0 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-95X 

-93X 

-100X 

-100X 

-100X 

-94X 

100X 

-91X  * 

-100% 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

31 

51 

41 

26 

100 

52 

73 

26  * 

26 

DOWN BOUND 

35 

62 

37 

25 

0 

50 

66 

34  • 

0 

TOTAL 

66 

57 

39 

51 

50 

102 

69 

30  • 

26 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

33 

81 

18 

12 

83 

43 

41 

58  * 

10 

DOWNBOUND 

39 

84 

15 

12 

0 

44 

40 

59  • 

0 

TOTAL 

72 

83 

16 

24 

41 

87 

41 

58  * 

10 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

9X 

57X 

•53X 

-52X 

-61X 

-14X 

-49X 

64X  • 

-61X 

***************** 

********* 

****** 

ft* 

ft* 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

OELAYEO 

OF 

OF 

TINE 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

3 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

26 

.1 

.1 

2.6 

.2 

.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

12 

.1 

.1 

1.2 

.1 

.0 

***************** 

R* 

•  ft 

NC  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NORTHS  OF  1985 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NORTHS  OF  1986  AUG  SEP 


FRESHWATER  BAYOU  LOCK 
FRESHWATER  BAYOU 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

********** 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

ll  j  W** 

PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

5088 

20 

10  * 

567 

98 

2214 

72 

1  * 

393 

*  SB 

DOWN BOUND 

4789 

19 

17  * 

837 

97 

2228 

71 

1  * 

660 

TOTAL 

9877 

20 

13  * 

1404 

97 

4442 

72 

1  * 

1053 

*  uu 

CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

* 

SSI** 

UPBOUNO 

4310 

28 

11  * 

487 

96 

1998 

92 

7  » 

365 

DOWN  BOUND 

4213 

27 

14  * 

632 

97 

1972 

91 

8  * 

439 

- 

*  s 

TOTAL 

8523 

28 

12  * 

1119 

96 

3970 

92 

7  * 

804 

*  % 

»»  PERCENT  CHANGE  <«« 

-13% 

20% 

-20%  * 

-20% 

-21% 

-10X 

14X 

354X  * 

-23% 

*  # 

YEAR  TO  DATE 

* 

& 

,  ■  ( 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

* 

•  55 

UPBOUNO 

13607 

14 

12  * 

1812 

95 

6319 

89 

1  * 

1117 

ft 

DOWNBOUND 

13082 

14 

19  * 

2614 

94 

6291 

89 

0  * 

1927 

* 

TOTAL 

26689 

14 

15  * 

4426 

94 

12610 

89 

1  * 

3044 

X 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

* 

*  1$ 

UPBOUNO 

10510 

23 

12  * 

1312 

97 

5229 

88 

4  * 

900 

*  4 

DOWNBOUND 

10228 

23 

15  * 

1652 

94 

5148 

87 

5  * 

1179 

TOTAL 

20738 

23 

13  * 

2964 

95 

10377 

88 

5  * 

2079 

;  $ 

»»  PERCENT  CHANGE  <«« 

-22% 

25% 

•32%  * 

-33X 

32% 

-17% 

•  18X 

329X  * 

-31% 

•  s 

******** 

6* 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


THIRD  QUARTER 


DELAYED 

TOWS 


AVG  DELAY 
OF 


AVG  DELAY 
OF 


TOTAL  DELAY  DELAY 


DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TIME 

(TOWS) 


AVG  STALL 
OF 


(ALL  VSL )  STALLED  VSLS 


PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 
CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 


YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 
CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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BAYOU  SORREL  LOCK  PAGE 

GULF  INTRACQASTAL 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  HISS  VALLEY  DIVISION 

********************************************************************************************************  ***** 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* 

* . . . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

★ 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

★ 

. * 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1169 

0 

90 

* 

3027 

67 

* 

1193 

21 

0  • 

3707 

* 

DOUNBOUND 

1027 

0 

83 

* 

2461 

53 

* 

1040 

22 

0  * 

2134 

* 

TOTAL 

2196 

0 

87 

* 

5488 

61 

* 

2233 

22 

0  * 

5841 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1238 

0 

86 

* 

3051 

71 

* 

1286 

46 

0  * 

3986 

★ 

DOUNBOUND 

1004 

0 

79 

* 

2213 

46 

* 

1069 

49 

0  * 

1779 

* 

TOTAL 

2242 

0 

83 

* 

5264 

61 

* 

2355 

47 

0  • 

5765 

* 

.  * 

* 

*»»  percent 

CHANGE  «<« 

2X 

•83% 

-2X 

* 

-4X 

-4X 

* 

5X 

124X 

33%  * 

-  V4 

* 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3571 

0 

86 

* 

8560 

66 

* 

3979 

74 

0  * 

10021 

* 

DOUNBOUND 

3139 

0 

74 

* 

6453 

55 

* 

3389 

73 

0  * 

5863 

* 

TOTAL 

6710 

0 

80 

* 

15013 

62 

* 

7368 

74 

0  * 

15884 

★ 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3555 

0 

85 

* 

8404 

70 

* 

3941 

78 

0  * 

11013 

* 

DOUNBOUND 

2915 

0 

73 

* 

5966 

51 

* 

3230 

79 

0  * 

5320 

* 

TOTAL 

6470 

0 

79 

* 

14370 

62 

* 

7171 

79 

0  * 

16333 

* 

★ 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

•3X 

•407. 

-4X 

* 

-4% 

-3X 

* 

•2X 

4% 

•33%  * 

2% 

* 

************************************************************************************************************* 


•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

* 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•third 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL) 

STALLED  VSIS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU 

9/85 

664 

.6 

.2 

450.1 

24.0 

2.5 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU 

9/86 

1146 

.7 

.4 

875.7 

24.0 

1.0 

* 

* 

*  YEAR  T 

0  DAT 

E 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU 

9/85 

3734 

1.4 

.9 

5302.0 

24.0 

4.4 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU 

9/86 

4022 

1.7 

1.3 

6842.7 

482.9 

2.1 

* 

************** 

**************4 

********** 

************* 

„  A 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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INNER  HR8R  NAVIGATION  CAN l  U 
GULF  INTRACOASTAL 
82  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


SHY*********************************************************************** 

*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  * 

*  .  TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED  * 

*  T  H  I  R  D  QUARTER  (X)  (X)  *  (X)  * 

LCKGES  LCtCGES  LCKGES  *  TONNAGE  * 

TOTAL  COMMER  RECRTN  *  ICTONS  * 

(X)  (X)  * 

. *  .  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

3031 

4 

57  * 

3826 

48 

1861 

96 

1  * 

2801 

* 

DOWNBOUND 

2910 

5 

58  * 

3861 

53 

1925 

94 

2  * 

3334 

* 

TOTAL 

5941 

4 

57  * 

7687 

51 

3786 

95 

2  • 

6135 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

2827 

3 

58  • 

3895 

45 

1804 

96 

1  * 

2653 

* 

DOWNBOUND 

2697 

6 

59  * 

4017 

57 

1873 

95 

2  * 

4029 

* 

TOTAL 

5524 

5 

58  • 

7912 

51 

3677 

96 

2  * 

6682 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-7X 

•3X 

•5X  * 

2X 

4X 

-2X 

-2X 

4X  • 

8X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

8346 

3 

59  • 

10980 

45 

5312 

96 

1  * 

7336 

* 

DOWNBOUND 

8167 

4 

58  * 

10877 

57 

5429 

95 

2  * 

10577 

• 

TOTAL 

16513 

3 

59  • 

21857 

51 

10741 

96 

1  * 

17913 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

• 

UPBOUND 

7890 

3 

59  * 

11362 

46 

5192 

97 

1  • 

7806 

* 

DOWNBOUND 

7942 

6 

58  * 

11873 

59 

5455 

96 

2  • 

12323 

• 

TOTAL 

15832 

4 

59  * 

23235 

53 

10647 

96 

1  * 

. * 

20129 

*'>>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-4X 

13X 

-4X  * 

6X 

9X 

-OX 

-OX 

**** 

4X  * 

12X 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYEO  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

3379 

4.1 

4.0 

13907.5 

35.4 

.7 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

3189 

7.6 

7.4 

24250.1 

50.4 

10.8 

•  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

9599 

8.6 

8.4 

83068.3 

69.6 

1.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

9187 

13.4 

13.2 

123940.6 

67.8 

5.9 

** 

NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1988 
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ALGIERS  LOCK 
GULF  INTRACOASTAL 
82  NEW  ORLEANS 
LOWER  HISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

‘THIRD  QUARTER 

VESSEL  VESSEL 

TOTAL  RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

** 

* 

• 

• 

BARGES  BARGES 

TOTAL  LOADED 

(X) 

*« 

LCKGES  L CAGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCXGES 

RECRTN 

(X) 

*** 

* 

* 

* 

* 

******* 

TONNAGE 

KTONS 

** 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1695 

1 

75 

* 

2867 

67 

1458 

88 

0 

* 

3334 

* 

* 

DOWNBOUND 

2157 

6 

70 

* 

3674 

44 

1789 

88 

0 

* 

2912 

* 

* 

TOTAL 

3852 

4 

72 

* 

6541 

54 

3247 

88 

0 

* 

6296 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1595 

1 

78 

* 

2802 

67 

1447 

84 

1 

* 

3417 

* 

* 

DOWNBOUND 

1870 

1 

79 

* 

3580 

47 

1819 

87 

0 

* 

3199 

’ 

* 

TOTAL 

3465 

1 

78 

* 

6382 

56 

3266 

86 

1 

* 

6616 

* 

* 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-10X 

-65* 

•2X 

* 

•2X 

OX 

OX 

-2X 

24X 

* 

5% 

* 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* . . 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

4901 

3 

71 

* 

7978 

65 

3848 

91 

0 

* 

9419 

* 

* 

DOWNBOUND 

6023 

4 

72 

* 

10608 

45 

4989 

92 

0 

* 

8186 

* 

* 

TOTAL 

10924 

4 

72 

* 

18586 

54 

8837 

91 

0 

* 

17605 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

4513 

0 

78 

* 

8150 

66 

3960 

90 

0 

* 

1Q09« 

* 

* 

DOWNBOUND 

5348 

1 

78 

* 

10370 

46 

5049 

92 

0 

* 

8963 

* 

* 

TOTAL 

9861 

1 

78 

• 

18520 

55 

9009 

91 

0 

* 

19057 

* 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

9X 

-76X 

-IX 

* 

-OX 

IX 

IX 

2X 

6X 

* 

8% 

* 

fr***«*****1 

******** 

k*i 

********* 

****** 

ft* 

************ 

**** 

*****************  * 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

* 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VS.S 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

2742 

1.4 

1 

4 

3987.7 

22.0 

1.3 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

2693 

1.3 

1 

3 

3649.7 

15.2 

:  ,i 

* 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

7709 

2.9 

2 

8 

22549.1 

37.6 

2 .  ^ 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

7627 

3.2 

3 

.1 

24436.5 

23.8 

2.9 

' 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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HARVEY  LOCK 

GULF  INTRACOASTAL 

02  NEW  ORLEANS 

LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  ‘ 

TONNAGE 

* 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  • 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

• 

‘THIRD  QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

* 

* 

* 

‘PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

* 

• 

*  UP BOUND 

1680 

11 

36  * 

887 

42 

1275 

92 

6  * 

374 

• 

*  DOWN BOUND 

1527 

11 

39  * 

857 

43 

1115 

90 

7  * 

388 

* 

*  TOTAL 

3207 

11 

37  * 

1744 

43 

2390 

91 

6  * 

762 

* 

‘CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

1424 

10 

43  * 

972 

44 

1190 

93 

4  ‘ 

419 

* 

*  DOWN BOUND 

1303 

8 

43  * 

850 

43 

1034 

93 

4  * 

416 

* 

*  TOTAL 

2727 

9 

43  * 

1822 

44 

2224 

93 

4  * 

.  * 

835 

* 

• 

‘»»  PERCENT  CHANGE  «<« 

-14X 

-26X 

•2X  * 

4X 

7X 

-6X 

4X 

-36X  * 

9X 

* 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

‘PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

5091 

9 

37  * 

3026 

45 

3871 

92 

5  * 

1505 

* 

‘  DOWNBOUND 

4288 

6 

42  * 

2681 

43 

3216 

93 

4  * 

1292 

* 

*  TOTAL 

9379 

8 

39  * 

5707 

44 

7087 

93 

4  * 

2797 

* 

‘CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

4658 

9 

42  • 

3172 

45 

3626 

94 

3  * 

1482 

* 

*  DOWNBOUND 

4099 

6 

48  * 

3208 

44 

3229 

95 

3  * 

1719 

* 

*  TOTAL 

8757 

8 

45  * 

6380 

44 

6855 

94 

3  * 

.  * 

3201 

* 

* 

*>»>  PERCENT  CHANGE  <«« 

•6X 

-5% 

******** 

5X  * 

11X 

12X 

-3X 

IX 

-24X  ‘ 

14X 

* 

*# 

♦CALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

‘THIRD  QUARTER 

DELAYED 

TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

DELAYED  TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

ALL  TOWS 

TOTAL  DELAY 

TIME 

(TOWS) 

DELAY 

MAX 

(ALL  VSL ) 

AVG  STALL 

OF 

STALLED  VSLS 

‘PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU 

9/85 

1104 

.3 

.3 

376.1 

5.0 

.5 

‘CURRENT 

QTR 

7/86  THRU 

9/86 

1069 

.3 

.3 

382.3 

12.4 

.6 

*  YEA 

R  T 

0  DAT 

E 

‘PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

9/85 

3543 

.4 

.4 

1717.9 

8.2 

.6 

‘CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

9/86 

3673 

.8 

.7 

2944.4 

16.0 

.8 

NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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■  "  •  *  ■  *  ■  *  ■  "  *  *  *  *  A  ■_  ■ 


PACE 


BAYOU  BOEUF  LOCK 
GULF  INTRACOASTAL 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


r*« 

*« 

•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES 

* 

TONKA :t 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  CONNER 

RECRTN 

• 

KTO'i1 

•THIRD 

QUARTER 

<X> 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

• 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

UPBOUNO 

4627 

1 

57 

4484 

58 

2633 

2 

0 

* 

S?C8 

DOWN BOUND 

4954 

2 

58 

5296 

49 

2856 

3 

0 

• 

305 ' 

TOTAL 

9581 

2 

57 

9780 

53 

5489 

3 

0 

* 

6259 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

2973 

7 

56 

3241 

63 

1687 

5 

0 

* 

2969 

DOWNBOUNO 

3389 

7 

58 

4059 

47 

1960 

6 

0 

* 

3372 

TOTAL 

6362 

7 

57 

7300 

54 

3647 

6 

0 

* 

6391 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-33X 

im 

■33X 

•25X 

-23X 

33X 

25X 

ox 

* 

IX 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

11899 

2 

60 

12304 

61 

5755 

37 

0 

* 

9976 

DOWNBOUNO 

13108 

2 

61 

15222 

48 

6516 

38 

0 

* 

91 6T 

TOTAL 

25007 

2 

61 

27526 

54 

12271 

38 

0 

* 

19143 

•CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

9369 

5 

58 

10574 

61 

4656 

43 

0 

* 

93-c 

DOWNBOUNO 

10470 

5 

60 

13113 

48 

5401 

43 

0 

* 

10342 

* 

TOTAL 

19839 

5 

59 

23687 

54 

10057 

43 

0 

• 

19687 

*»»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

20X 

104X 

22X 

■  13X 

-13X 

-18X 

-6X 

ox 

• 

?% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•THIRD 

* . . . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  vS. 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

4099 

.0 

.0 

405.0 

3.6 

u 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

3079 

.0 

.0 

268.4 

2.4 

*  YEAR  T 

*  . .  .  .  .  . 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

10559 

.6 

.4 

6700.0 

24.0 

■  r 

•CURRENT 

1/86  THRU  9/86 

9896 

.4 

* 

.4 

1*1 

4802.2 

**#*Y 

21.1 

NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS 


OF  1985 
OF  1986 
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VERMILLION  LOCK 
GULF  INTRACOASTAL 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

THIRD  QUARTER 


**•••***#*•*******•*•»**•*****»*•»»***»••*•*•« 
VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 

.  TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

E  R  (X)  (X)  *  (X) 


PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85  NO  DATA  FOR  THIS  LOCK  * 
CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86  NO  DATA  FOR  THIS  LOCK  * 


»»  PERCENT  CHANGE  ««< 
YEAR  TO  OATE 
PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 


OX  ox  ox  *  ox  ox 


UP80UND 

1806 

1 

85 

* 

4075 

56  • 

1480 

60 

1  * 

4292 

D0UN80UND 

1804 

0 

85 

* 

4028 

60  * 

1496 

60 

1  • 

4362 

TOTAL 

3610 

0 

85 

* 

8103 

58  * 

2976 

60 

1  « 

8654 

■CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

*»>>> 

PERCENT 

CHANGE  ««< 

-100X 

-1001 

100X 

* 

-100X 

100X  * 

■1001 

1001 

1001  » 

1001 

******************* 

»*••*« 

►  *< 

■(ALL 

TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG 

STALL 

.  .  .  . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

lckces  lckges  lckges 

TOTAL  COMMER  RECRTN 
(X)  (X) 


TONNAGE 

KTONS 


THIRD 


QUARTER 


TOWS  DELAYE0  TOWS  ALL  TOWS 


(TOWS) 


(ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


TEAR  TO  OATE 
PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  3071 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  APR  MAY  JUN  JUl  AUG  SEP 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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CALCASIEU  LOCK 
GULF  INTRACOASTAL 
B2  HEW  ORLEAHS 
LOWER  MISS  VALLEY  OIVISION 


*•«•••••*•*•••••••««*#****•**#******< 


****************************************' 


»  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

<x> 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  • 

LOADED  • 

(X)  * 

L  CAGES 

TOTAL 

L  CAGES 

COMMER 

(X) 

L CAGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

ATONS 

PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

UPSOUNO 

2153 

1 

86 

4932 

56  • 

1655 

62 

* 

0  * 

5325 

DOWNBOUNO 

2161 

2 

85 

4801 

57  • 

1647 

58 

0  * 

5049 

TOTAL 

4314 

2 

86 

9733 

56  • 

3302 

60 

0  * 

10374 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

UPROUNO 

2094 

2 

86 

4718 

59  • 

1554 

83 

• 

0  * 

5294 

DOWNBOUNO 

2078 

2 

87 

4674 

58  * 

1532 

81 

0  • 

5242 

TOTAL 

4172 

2 

86 

9392 

59  • 

3086 

82 

0  * 

10536 

»>»  PERCENT 

CHANCE  <<«< 

-3X 

OX 

2X 

•3X 

OX  • 

6X 

27X 

ex  * 

IX 

YEAR  T 

PREVIOUS  YEAR 

0  DATE 

1/85  THRU  9/85 

UPSOUNO 

6307 

1 

85 

14073 

55  • 

4808 

59 

• 

• 

* 

0  * 

14824 

DOWNBOUNO 

6302 

2 

85 

14047 

60  • 

4825 

57 

0  * 

15206 

TOTAL 

12609 

2 

85 

28120 

58  * 

9633 

58 

0  • 

30030 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

UPSOUNO 

6003 

2 

87 

14124 

57  • 

4648 

60 

* 

0  * 

15475 

DOWN BOUND 

5899 

1 

88 

13889 

59  • 

4636 

59 

0  • 

15605 

TOTAL 

11902 

2 

87 

28013 

58  * 

9284 

59 

0  * 

31080 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

5X 

-9X 

•3X 

-OX 

OX  • 

3X 

-IX 

11X  • 

3X 

**+•****+••*»***•< 

*(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

•THIRD  QUARTER 

DELAYEO 

TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

DELAYED  TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

ALL  TOWS 

TOTAL  DELAY 

TIME 

(TOWS) 

DELAY 

MAX 

(ALL  VSL ) 

AVG  STALL 

OF 

STALLED  VSL ' 

•PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU 

9/85 

3711 

1.0 

1.0 

3747.5 

14.7 

8.8 

•CURRENT 

QTR 

7/86  THRU 

9/86 

3624 

1.3 

1.3 

4827.8 

13.7 

3.7 

*  YEA 

R  T 

0  OAT 

E 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

9/85 

10797 

1.2 

1.2 

13727.8 

23.9 

3  - 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

9/86 

10459 

2.1 

2.1 

22330.7 

23.9 

5  - 

** 


HO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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SCHOONER  BAYOU  CONTROL  STRUCT 
GULF  INTRACOASTAL 
82  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

8ARGES 

BARGES 

L  CAGES 

LCKGES 

(CAGES  * 

1 ONNAGf 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOT  A! 

COHHEff 

PECRTN  • 

ATOMS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

- 

UPBOUND 

*35 

*0 

20 

109 

70 

358 

<.9 

56  * 

3* 

DOWN BOUND 

392 

36 

19 

a* 

76 

317 

56 

31  * 

22 

TOTAL 

827 

38 

19 

193 

73 

675 

s? 

34  * 

56 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

UPBOUND 

500 

51 

6 

37 

67 

365 

50 

A  3  * 

3 

DOWN  BOUND 

5*3 

52 

5 

3* 

85 

396 

53 

a3  • 

7 

TOTAL 

10*3 

51 

5 

71 

76 

761 

s? 

*<  * 

10 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

26X 

70S 

62X 

63X 

61X 

1  ?X 

a.’X  • 

82X 

*  YEAR  T 

0  date 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

UPBOUND 

1*28 

37 

30 

551 

59 

1 110 

*5 

26  * 

137 

DOWN  BOUND 

1317 

35 

32 

506 

75 

1030 

a8 

2*  * 

188 

TOTAL 

27*5 

36 

31 

1057 

66 

21*0 

*fc 

25  * 

325 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

UPBOUND 

1*02 

*9 

13 

2** 

61 

1061 

52 

39  * 

1 1* 

DOWNBOUNO 

13*0 

*8 

12 

230 

66 

1038 

5* 

38  • 

7* 

TOTAL 

27*2 

*8 

13 

*7* 

63 

2099 

53 

39  * 

190 

•>»»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

OX 

3*X 

■  57X 

55X 

57X 

IX 

1 2X 

51X  * 

*n 

►  # 

• 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DEI  AY  DEI  AY  AVG 

S 1  Al  l 

OEIAYED 

OF 

OF 

TIME 

Of 

*  T  H  I  R  0 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

( Al  l 

vsi  )  sial led  vsl s 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

1*2 

.0 

.0 

13  5 

? 

0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

62 

.2 

.2 

13  - 

0 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

725 

,0 

0 

SS  ’ 

7 

•Current  year 

1/86  THRU  9/86 

J39 

_  1 

****** 

1 

*. 

*  T 

NO  OAT*  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OF  T A  RFPORTFD  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


PACE  -5 


CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCT 
GULF  INTRACOAST At 
>2  NEW  ORLEANS 
LONER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

tRQQQQQQ6tQQtQRttRRRQQQRRRRQQQQQQQQ**RQQR>RRQQQRRRQ6»«Q»« 

VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  •  LCKGES  LUGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

LOADCO 

TOTAL 

-  - - - 

RECRTN  * 

ATOMS 

1  W 

•  T  N  1  R 

D 

QUARTER 

(X) 

(k> 

(X) 

• 

(k) 

(k)  * 

•PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU  9/05 

• 

* 

UPQOUNO 

226 

39 

40 

121 

90 

• 

231 

34 

26  * 

107 

DOUNQOUNO 

217 

40 

43 

127 

22 

• 

228 

36 

27  • 

8 

TOTAL 

443 

40 

41 

248 

55 

• 

459 

35 

27  • 

IIS 

•CURRENT 

OTR 

7/06  THRU  9/06 

• 

* 

UPQOUNO 

1091 

86 

7 

107 

09 

• 

536 

28 

64  • 

13? 

OOUNtOUNO 

1AM 

76 

5 

112 

25 

» 

572 

27 

68  * 

18 

TOTAL 

2555 

00 

6 

219 

56 

• 

1100 

27 

66  * 

’SO 

*»»>»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

476X 

60S 

11k 

11k 

10k 

• 

141k 

86k 

495X  • 

30* 

•  YEA 

R  T 

0  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/05  THRU  9/05 

• 

• 

• 

UPQOUNO 

M7 

34 

47 

470 

78 

• 

629 

31 

24  • 

358 

• 

DOMNTIJNO 

635 

37 

47 

459 

24 

• 

622 

35 

24  • 

48 

• 

TOTAL 

1202 

36 

47 

929 

52 

• 

1251 

33 

24  • 

406 

•CURRENT 

TEA* 

1/06  THRU  9/06 

• 

• 

• 

UPQOUNO 

H25 

71 

20 

399 

78 

• 

072 

34 

46  * 

42V 

• 

DOUNQOUNO 

17M 

67 

16 

403 

27 

• 

903 

31 

49  • 

70 

• 

TOTAL 

3109 

69 

10 

002 

52 

• 

1775 

32 

47  • 

499 

•>»»»  PERCENT 

CHANGE  «<«« 

i40k 

J73R 

5k 

13k 

12k 

• 

41k 

38* 

180k  • 

?.n 

RtRRROORRI 

»Q4 

IQQMQQI 

>Q 

IQI 

IOQQQ1 

•(All  TINES  EKPRESSEO  IN  HOURS) 

AVG  DEI  AT 

AVG  DEI AT 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

S’Aw 

DEIAYEO 

OF 

OF 

TINE 

NAX  OF 

*  r  H  1  R 

D 

0  U  A  R  T  E  R 

TOWS 

DELATED  TOWS 

Al  i  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  S T A L i ED  VS 

•PREVIOUS 

OTR 

7/05  THRU  9/05 

185 

.0 

.0 

U 

0 

2  0 

-  . 

•CURRENT 

OTR 

7/06  THRU  9/06 

1M 

.0 

0 

14 

5 

2  1 

*  TEA 

R  T 

0  DATE 

•PREVIOUS 

•EAR 

1/05  THRU  9/85 

610 

0 

0 

40 

s 

2  0 

A  * 

"CURRENT 

•f  4i 

1/06  THRU  9/86 

579 

5 

5 

206 

8 

'<.<•2 

HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NORTHS  OF  1985 
HO  DAT*  REPORTED  ‘OR  THE  FOLLOWING  NORTHS  OF  ’966 
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CALCASIEU  SALT  WATER  BARRIER 
GULF  INTRACOASTAL 
S 2  NEW  ORLEANS 

LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*••«•••**•••**•**• 

•  R 

RRRRI 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL 

BARGES 

BARGES 

•  l CAGES 

eras 

L  CAGE  S 

*  T  qnnagf 

total 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

*  TOTAL 

ONML  V 

Rf C»Tn 

•  atons 

THIRD 

QUARTER 

<*> 

(X) 

(  X) 

• 

<  X  ' 

(X) 

* 

PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

5783 

99 

0 

16 

31 

•  &K*. 

V 

Vt 

• 

5 

DOUNBOUNO 

5790 

99 

G 

1  7 

76 

*  903 

5 

96 

* 

26 

TOTAL 

7575 

99 

0 

35 

54 

*  1 73V 

17 

« 

31 

CURRENT  OTR 

7/86  thru  9/86 

• 

UPBOUNO 

5599 

99 

0 

20 

15 

• 

96 

* 

<A 

DOUNBOUNO 

5549 

99 

0 

2t 

58 

*  QT  , 

96 

• 

31 

total 

9148 

99 

0 

38 

' 

• 

17 

'>>>  PERCENT 

change  <<<<< 

20k 

204 

ax 

53X 

‘X 

*  f.X 

v; 

# 

p 

19k 

Y  E  A  fi  T 

0  DATE 

• 

• 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  Thru  9/85 

• 

• 

UPBOUNO 

9451 

98 

0 

66 

34 

*  2028 

27 

9h 

« 

2- 

DOUNBOUNO 

9426 

98 

0 

66 

69 

•  204  7 

7 

v*» 

• 

76 

TOTAL 

16877 

98 

0 

152 

52 

•  40*5 

?T 

VL 

• 

1 00 

URRENT  TEAR 

1/86  Thru  9/86 

• 

• 

UPBOUNO 

9511 

98 

0 

73 

21 

*  2188 

it 

V  H 

K 

DOUNBOUNO 

95  U 

98 

0 

81 

7? 

•  2194 

it 

1  O' 

total 

19025 

98 

0 

154 

48 

*  4387 

it. 

94 

R 

1  16 

«*»»  PERCENT 

CHANGE  «««<* 

ot 

OX 

ilk 

16k 

8X 

•  7k 

3X 

7t 

• 

16k 

•’All  MHES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  or.  AY 

AVG  DE 

AY 

TO'Ai  DEI 

A*  DElAT  AVG  STA 

l 

delayed 

OF 

OF 

'  \m 

HA* 

0» 

*’HIR0 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

All  TOWS 

( raws \ 

•  Ail 

VSl  I  ST  Al  i f  0 

vsi « 

•TRE.iOUS  i'R 

7/85  thru  9/85 

29 

0 

0 

5 

0 

OTB 

7/86  THRU  9/86 

*.? 

.0 

< 

1 

.  G 

•  «  M  > 

D  A  •  E 

•wviaus  y  f  ar 

1/85  thru  9/85 

121 

0 

n 

i  * 

- 

? 

•  ?«nr  **■  ar 

'  .  86  ’  HRu  9/86 

135 

3 

.  1 

’  w 

£ 

1  r>  \ 

'  1 

*'*  o»  i-  *•;  tin#  '«t  ‘ollOwimg  norths  of  i985 
■  »  0  1  w  Hf  TOtiOWiNG  NON’hS  of  ’7R6 


'  0  l 
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LELANO  BOWMAN  LOCK 
GULF  INTRACOASTAL 
>2  NEU  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


***#**«*»»*«»***« 


*  QUARTERLY  REPORT 


VESSEL  VESSEL  VESSEL 
TOTAL  RECRTN  TOWS 


•THIRD 


QUARTER 


•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

•  UPSOUND 

*  DOWNSOUND 


•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

•  upgomio 


PERCENT  CHANGE 


BARGES  BARGES 
TOTAL  LOADED 


LCKGES  LCKGES 


YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

*  UPBOUNO 

*  DOUNSOUNO 

*  TOTAL 
•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

*  UPSOUND 

*  DOWNSOUNO 


0  92 

0  93 

0  92 


9868  59 
10020  54 
19888  56 

14577  60 
14491  56 
29068  58 


*>»»»  PERCENT  CHANGE  <«« 


•3X  44X 


46X  50X 


•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY 

*  .  DELAYED  OF  OF 

•THIRD  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 


(TOWS)  (ALL  VSL )  STALLED  VSLS 


•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85  3713 

•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86  3702 


2304.8 


•  YEAR  TO  DATE 

*  .  . 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  7498 

•CURRENT  rt »R  1/86  THRU  9/86  10861 


5803.8 

8164.0 


NO  DATA  REPORTED  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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OLD  RIVER  LOCK 
OLD  >1  VCR 
■?  MCV  OR LEADS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 


VESSEL  VESSEL  VESSEL 
TOTAL  RECRTM  TOWS 


BARGES  BARGES 
TOTAL  LOADED 


■THIRD 

QUARTER 

<X) 

(%)  * 

(X)  • 

(*) 

(X) 

» 

PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

* 

UPMUNO 

371 

8 

74  * 

1061 

44  * 

448 

66 

<.  * 

920 

D0UN80UM0 

332 

10 

66  * 

794 

51  * 

411 

62 

5  * 

810 

TOTAL 

703 

9 

70  • 

1855 

47  • 

859 

64 

5  * 

1730 

CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

« 

• 

UPMUNO 

400 

4 

72  • 

1016 

51  • 

461 

77 

2  * 

1045 

D0WN80UN0 

340 

6 

70  • 

887 

47  • 

411 

71 

u  • 

62i 

TOTAL 

740 

5 

71  * 

1903 

49 

.  .  .  .  « 

872 

74 

5  * 

* 

1666 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

5% 

-40% 

6%  * 

2% 

6% 

IX 

16X 

3<*X  * 

.  * 

ix 

YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

• 

UPMUNO 

977 

5 

74  * 

2507 

28 

1135 

73 

2  * 

1343 

OOWNBOUNO 

884 

6 

73  • 

2095 

69 

1047 

70 

3  * 

2306 

TOTAL 

1861 

5 

74  * 

4602 

46 

2162 

72 

3  • 

3649 

CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

• 

UP80UN0 

1041 

4 

76  * 

2627 

35 

1164 

79 

2  • 

1889 

OOWNBOUNO 

858 

6 

74  * 

2153 

64 

1003 

74 

4  * 

19V? 

TOTAL 

1899 

5 

75  * 

4780 

48 

2167 

77 

3  * 

.  • 

3881 

»»>  PERCENT 

CHANGE  ««« 

2X 

-12% 

4%  • 

3% 

7% 

OX 

6X 

■4X  * 

6X 

*•**•**••••*•4 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

ST AL  l 

• . 

OELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSl)  STALLED  VSlS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

482 

.2 

.2 

113.1 

4.2 

2.5 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

531 

.2 

.2 

125.6 

2.0 

.  0 

•  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1362 

.2 

.2 

279.8 

4.2 

1  .4 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1437 

.2 

.2 

312.1 

312.0 

,0 

**###*♦********•••* 

L CAGES  LCKCES  LCKGES 
TOTAL  COMNER  RECRTN 


TONNAGE 

KTONS 


NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  NORTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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KASKASKIA  RIVER  HAVAGAT ION  LK 

KASKASKIA  RIVER 

•3  ST  LOUIS 

LOUER  MISS  VALLEY  DIVISION 


******** 

****************** 

** 

*************** 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

8ARGES 

L  CAGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE  * 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONMER 

RECRTN  • 

KTONS  • 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UP8QUN0 

927 

78 

14 

470 

6 

538 

37 

61  • 

12  * 

DOWNROUNO 

930 

78 

14 

473 

95 

556 

36 

62  • 

659  • 

TOTAL 

1857 

78 

14 

943 

51 

1094 

36 

61  * 

671  * 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPROUNO 

817 

70 

21 

644 

0 

496 

48 

50  * 

1  • 

doumbound 

821 

69 

20 

639 

98 

526 

47 

51  • 

940  * 

TOTAL 

1638 

69 

21 

1283 

49 

1022 

48 

50  • 

941  • 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

•m 

21X 

24X 

36X 

30X 

-6X 

22X 

•23X  • 

40X  * 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPROUNO 

1797 

60 

28 

1871 

10 

1220 

58 

40  * 

162  * 

DOWNROUNO 

1793 

59 

27 

1863 

92 

1247 

58 

41  * 

2488  • 

TOTAL 

3590 

59 

28 

3734 

51 

2467 

58 

41  • 

2650  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPROUND 

1690 

52 

35 

2250 

22 

1245 

64 

34  • 

609  • 

doumbound 

1717 

50 

34 

2289 

77 

1308 

64 

34  • 

2622  • 

TOTAL 

3407 

51 

35 

4539 

50 

2553 

64 

34  • 

3231  • 

•»»  PERCENT  CHANGE  <««  -5X 

-18X 

18X 

21X 

19X 

3X 

15X 

-12X  • 

21X  • 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL  • 

* . 

OELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF  * 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

OELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

24 

.1 

.0 

4.5 

.5 

1.8  • 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

21 

.2 

.0 

4.9 

.7 

1.2  * 

•  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

91 

.2 

.0 

18.7 

1.3 

1.1  * 

•CURRENT  '.AR 

1/86  THRU  9/86 

91 

.2 

.0 

23.2 

.8 

2.1  • 

A*********************************************************************************************************** * 

NO  OATA  REPORTEO  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  t  DAM  24 
MISSISSIPPI  RIVE* 

B3  ST  LOUIS 

LOUER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

********* 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

** 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE  * 

R . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COKMER 

RECRTM  * 

KTONS  • 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

* 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UNBOUND 

799 

50 

46  • 

4055 

52 

833 

77 

20  * 

3185  • 

* 

DOWNBOUNO 

841 

52 

45  * 

4105 

93 

872 

76 

22  * 

5425  • 

* 

TOTAL 

1640 

51 

45  * 

8160 

73 

1705 

77 

21  * 

*610  * 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

901 

51 

46  * 

4520 

52 

894 

79 

19  * 

3463  * 

* 

DOWNBOUNO 

952 

53 

44  * 

4365 

91 

944 

77 

21  * 

5727  * 

* 

TOTAL 

1853 

52 

45  * 

8885 

71 

1838 

78 

20  * 

.  * 

9190  * 

.  * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

12X 

14X 

11X  * 

8X 

6X 

7% 

OX 

2X  * 

6X  * 

. * 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1583 

35 

61  * 

11017 

40 

1976 

85 

12  • 

6533  * 

* 

DOWNBOUNO 

1563 

37 

59  * 

9769 

94 

1900 

84 

14  * 

13119  * 

* 

TOTAL 

3146 

36 

60  * 

20786 

65 

3876 

B4 

13  * 

19652  • 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1617 

34 

62  * 

10647 

46 

1948 

86 

12  * 

7295  • 

* 

DOWNBOUNO 

1636 

36 

60  * 

9783 

93 

1959 

85 

13  * 

12986  • 

• 

TOTAL 

3253 

35 

61  * 

20430 

68 

3907 

86 

12  * 

20281  • 

.  * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

3X 

OX 

5X  * 

•IX 

2X 

OX 

2X 

-4X  * 

3X  * 

*  *  ********* ************* ********************************* 

**************** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL  • 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF  • 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS  * 

.  • 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

524 

4.5 

3.1 

2373.7 

89.8 

7.7  • 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

572 

3.1 

2.1 

1827.0 

30.0 

4.6  • 

. * 

•  TEAR 

r  0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1228 

3.0 

1.9 

3706.0 

89.8 

3.8  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1199 

2.4 

1.4 

** 

2951.6 

***** 

30.0 

3.6  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  t  DAM  25 
MISSISSIPPI  RIVER 
S3  ST  LOUIS 
LOUER  MISS  VALLEY  DIVISION 
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QUARTERLY  REPORT 
THIRD  QUARTER 
PREVIOUS  OTR  7/85  THRU  9/85 


VESSEL  VESSEL  VESSEL 
TOTAL  RECRTN  TOWS 
(X)  (X) 


UPBOUHD 

1131 

66 

32 

4021 

52 

DOWN BOUND 

1148 

65 

33 

4107 

93 

TOTAL 

2279 

65 

32 

8128 

73 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

UPBOUHD 

1353 

65 

29 

4494 

52 

DOWN BOUND 

1404 

65 

29 

4376 

91 

TOTAL 

2757 

65 

29 

8870 

71 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

20X 

20X 

9X 

9X 

6X 

YEAR  T 

0  DATE 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

UPBOUND 

2151 

51 

44 

11021 

40 

DOWNBOUND 

2098 

52 

44 

9757 

94 

TOTAL 

4249 

52 

44 

20778 

65 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

UPBOUNO 

2260 

50 

44 

10636 

46 

DOWNBOUND 

2272 

51 

43 

9773 

93 

TOTAL 

4532 

51 

43 

20409 

68 

»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

6X 

4X 

5X 

■IX 

3X 

‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

DELAYED 

OF 

OF 

‘THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

‘PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

730 

3.8 

3 

7 

‘CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

816 

1.2 

1 

2 

BARGES  BARGES 
TOTAL  LOADED 
(X) 


LCKGES  LCKGES  LCKGES  *  TONNAGE 

TOTAL  COMMER  RECRTN  *  KTONS 

(X)  (X)  * 


915 

950 

1865 


69 

69 

69 


26 

27 

27 


3199  * 
5417  * 
8616  * 


1049 

1071 

2120 


69 

69 

69 


29 

29 

29 


3462 

5726 

9188 


13X 


13X 


23X 


6X 


2142 

2030 

4172 


79 

78 

79 


18 

19 

18 


6567 

13062 

19629 


2181 

2142 

4323 


79 

78 

78 


19  * 

20  * 
20  * 


7306 

12953 

20259 


3X 


3X 


11X 


3X 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL  * 
TIME  MAX  OF  * 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS  * 


2779.5  111.6 

1003.9  12.4 


11.9 

1.6 


YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 
CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 


1852 

1967 


2.3 

1.1 


2.2 

1.1 


4294.0 

2205.2 


111.6 

22.9 


4.2 

2.6 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  t  DAM  26 
MISSISSIPPI  RIVER 
B3  ST  LOUIS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


********* 

*« 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES  BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE  * 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL  LOADED 

TOTAL  CUMMER 

RECRTN  ‘ 

KTONS  ‘ 

‘THIRD  QUARTER 

(X) 

(X)  * 

<X) 

(X) 

(X)  * 

. * 

• 

.  * 

‘PREVIOUS  OTR  7/85  THRU  9/85 

* 

* 

*  UPBOUNO 

626 

2 

95  * 

7076  54 

1081 

99 

0  * 

5889  * 

*  DOWN BOUND 

622 

3 

95  * 

6886  88 

1078 

98 

0  * 

8654  * 

*  TOTAL 

1248 

2 

95  * 

13962  71 

2159 

99 

0  • 

14543  * 

‘CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

* 

« 

*  UPBOUNO 

688 

0 

96  * 

7781  53 

1191 

9V 

0  • 

6261  * 

*  DOWNBOUNO 

664 

1 

98  * 

7188  89 

1130 

99 

0  • 

9161  * 

*  TOTAL 

1352 

0 

97  * 

14969  70 

2321 

99 

c  • 

.  * 

15422  * 

* 

*>>»  PERCENT  CHANGE  «<« 

ex 

•59X 

10X  * 

7X  6X 

7% 

7X 

-61%  * 

6%  * 

. * 

*  YEAR  TO  DATE 

« 

* 

* 

* 

‘PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

* 

* 

*  UPBOUNO 

1850 

1 

95  * 

20371  41 

3175 

99 

0  • 

12935  * 

*  DOWNBOUNO 

1840 

1 

96  * 

19219  91 

3138 

99 

0  * 

25044  ■ 

*  TOTAL 

3690 

1 

95  ‘ 

39590  66 

6313 

99 

0  * 

37979  * 

‘CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

* 

« 

*  UPBOUND 

1900 

0 

97  * 

21252  48 

3250 

99 

0  - 

15736  * 

*  DOWNBOUND 

1903 

0 

98  * 

20288  90 

3229 

99 

0  * 

26038  * 

*  TOTAL 

3803 

0 

97  * 

41540  68 

6479 

99 

0  * 

.  * 

4  1774  • 

.  * 

*>>»  PERCENT  CHANGE  <«« 

3X 

-69X 

5X  * 

4X  9X 

* 

2X 

2X 

-70X  * 

9%  * 

** 

**** 

********* 

*********** 

‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

‘THIRD  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS  * 

* 

‘PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

1191 

4.2 

4.2 

5016.4 

30.3 

1.2  * 

‘CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

1312 

3.7 

3.7 

4922.1 

76.4 

1  .  * 

.  * 

‘  YEAR  TO  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

3541 

5.2 

5.2 

18607.0 

84.2 

1.3  * 

‘CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

3713 

3.7 

3.7 

14096.5 

76.4 

^  3 

******* 

** 

►  *  *  *  * 

NO  DATA  REPORTED  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  A  DAM  26  AUX  1 
MISSISSIPPI  RIVER 
83  ST  LOUIS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 
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*  QUARTERLY  REPORT 

■THIRD  OUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  • 

(X)  * 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

'*  R 

*  Jv 

; 

PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

*  A 

UPBOUNO 

934 

58 

28 

582 

52  * 

687 

66 

31  * 

573 

*  5 

DOWN BOUND 

1089 

64 

24 

632 

54  * 

773 

61 

36  * 

528 

a 

TOTAL 

2023 

61 

26 

1214 

53  * 

1460 

64 

34  * 

1101 

CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

fi 

UPBOUNO 

1031 

54 

30 

608 

58  * 

736 

68 

30  * 

540 

*  t£ 

DOWN BOUND 

1162 

59 

26 

702 

53  * 

807 

65 

32  * 

556 

* 

TOTAL 

2193 

57 

28 

1310 

55  * 

1543 

67 

31  • 

1096 

*  -J 

»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

8X 

OX 

16X 

7X 

12X  * 

5X 

10X 

-3X  • 

-OX 

"s 

:  $ 

YEAR  T 

0  DATE 

* 

♦ 

*  ( 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

1746 

44 

38 

1719 

45  * 

1569 

77 

20  • 

1390 

*  / 

DOWNBOUND 

1871 

49 

35 

1847 

61  * 

1663 

75 

22  * 

1766 

*  «*■ 

TOTAL 

3617 

46 

36 

3566 

53  * 

3232 

76 

21  * 

3156 

•  4 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

*  2 

UPBOUNO 

1836 

41 

40 

1521 

46  * 

1548 

78 

19  * 

1117 

•  4 

DOWNBOUND 

1885 

43 

36 

1527 

52  * 

1574 

77 

20  • 

1213 

*  s', 

TOTAL 

3721 

42 

38 

3048 

49  * 

3122 

78 

20  • 

2330 

* 

S, 

»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

2X 

-6X 

7X 

•  14X 

-21X  • 

-3X 

-IX 

-9X  * 

-26X 

i. 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

533 

.7 

.7 

376.1 

20.3 

2.8 

i  * 

* 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

621 

.5 

.4 

312 

0 

24.0 

1.6 

*  A 

■a 

*  YEAR  T 

*  . 

0  DATE 

5 

*  ft 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1316 

1.1 

.1 

1667 

3 

62.1 

3.5 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1419 

.7 

.X 

1018 

0 

30.6 

2.7 

8 

NO  DATA  REPORTED  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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CHAIN  OF  ROCKS  LOCK  l  DAM  27 

MISSISSIPPI  RIVER 

B3  ST  LOUIS 

LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


******************************************************** 

*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL 

•  .  TOTAL  RECRTN  TOWS 

•THIRD  QUARTER  (X)  (X) 

*  BARGES  BARGES  • 

*  TOTAL  LOADED  * 

*  (X)  * 

LCKGES  LCKGES  l CAGES  *  TONNAGE  * 

TOTAL  COMMER  RECRTN  *  KTONS  * 

(X)  (X)  • 

.  .  *  .  » 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

1558 

19 

71 

8764 

51 

1211 

88 

7  • 

7078 

* 

* 

DOWN BOUND 

1668 

22 

67 

8734 

85 

1263 

88 

9  * 

10933 

* 

* 

TOTAL 

3226 

21 

69 

17498 

68 

2474 

88 

8  * 

18011 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

♦ 

* 

UPBOUNO 

1056 

8 

84 

8280 

52 

944 

95 

3  « 

6689 

* 

• 

DOWNBOUND 

978 

10 

83 

7572 

89 

883 

94 

4  * 

9810 

• 

* 

TOTAL 

2034 

9 

83 

15852 

70 

1827 

95 

3  * 

.  * 

16499 

* 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

36X 

-72X 

-24X 

-9X 

■  7X 

-26X 

-20X 

-66%  * 

. * 

-8X 

* 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

4175 

10 

77 

25191 

40 

3474 

92 

4  • 

15860 

* 

★ 

DOWNBOUND 

4218 

11 

75 

23969 

88 

3510 

92 

4  * 

31214 

* 

* 

TOTAL 

8393 

11 

76 

49160 

63 

6984 

92 

4  * 

47074 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

★ 

UPBOUND 

3079 

4 

86 

24023 

46 

2787 

97 

1  * 

17225 

* 

* 

DOWNBOUND 

2920 

4 

87 

22480 

88 

2677 

97 

1  • 

29032 

* 

★ 

TOTAL 

5999 

4 

87 

46503 

67 

5464 

97 

1  * 

.  * 

46257 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-28X 

-72X 

-18X 

* 

-5X 

-OX 

-21X 

-17X 

68X  * 

-  IX 

* 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  OELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* 

* . 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

*  T  H  I  R  0 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

1829 

3.7 

3.0 

6831.6 

74.6 

4.7 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

1151 

1.0 

.6 

1157.6 

33.8 

23.0 

*  YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  5000  2.1  1.7  10932.3  74.6  3.0  * 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  3493  .8  .5  2800.4  33.8  6.5  * 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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H  MISSISSIPPI  RIVER 

H  83  ST  LOUIS 

■  LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 

»+***< 

*< 

|  *  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

*  LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  ‘ 

TONNAGF  * 

|  * . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

•  TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS  * 

E  ‘THIRD  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

• 

(X) 

(X)  * 

* 

m  ‘PREVIOUS  OTR  7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

?  *  UPBOUND 

0 

0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

0  • 

0  * 

^  *  DOWN BOUND 

6 

100 

0 

0 

0 

*  3 

0 

100  * 

0  * 

Q  *  TOTAL 

6 

100 

0 

0 

0 

*  3 

0 

100  * 

0  * 

2  ‘CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

• 

* 

* 

G  *  UPBOUND 

666 

41 

44 

862 

41 

*  531 

74 

22  * 

537  * 

p  *  DOWN BOUND 

885 

49 

37 

1068 

76 

*  642 

69 

27  * 

1199  * 

£  *  TOTAL 

1551 

46 

40 

1930 

60 

•  1173 

71 

25  * 

1736  * 

■r  * 

> 

£  *»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

75  OX 

883 X 

OX 

OX 

OX 

*  OX 

OX 

833X  * 

OX  * 

J  *  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

A 

V  ‘PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

g  *  UPBOUND 

1 

100 

0 

0 

0 

•  1 

0 

100  * 

0  * 

£  *  DOWN BOUND 

14 

100 

0 

0 

0 

•  8 

0 

100  * 

0  * 

\  *  TOTAL 

15 

100 

0 

0 

0 

*  9 

0 

100  • 

0  * 

5  ‘CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

• 

• 

* 

p  *  UPBOUNO 

1261 

34 

49 

1491 

36 

*  1031 

78 

18  * 

777  • 

1504 

37 

45 

1834 

73 

*  1182 

77 

20  * 

1986  * 

5  *  TOTAL 

*  . . 

2765 

35 

47 

3325 

56 

*  2213 

77 

19  * 

2763  • 

if  *»»  PERCENT  CHANGE  «<« 

>  . . . . 

333X 

500X 

OX 

OX 

OX 

*  488X 

OX 

655X  • 

OX  * 

I  ‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

J  * . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF  j 

S  mhiro  quarter 

>  * . 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS  *  | 

5  ‘PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69. C  * 

*  ‘CURRENT  OTR  7/86  THRU  9/86 

300 

4.8 

2 

.2 

1441.7 

52.9 

52.9  * 

j?  ‘YEARTODATE 

f, 

* 

F  ‘PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61.0  * 

£  ‘CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

537 

2.7 

1 

.1 

1489.4 

52.9 

228.2  * 

{  . . 

P  NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 

P  NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 

t: 

• 

r. 

23 

r, 

K 

f 

fi 

v’AV 

£ 

>\  «\  *\ 

»*■  * 

lW’RUj 
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JONESVI LLE  LOCK  t  DAM 
OUCH  I T  A/tt  ACK  R1V 
BA  VICK  MUtG 

LOWE*  MISS  VALLEY  DIVISION 


******•*•*****•**••*****•#••*«•*»****«•*• 

t  + 

QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES  * 

L  CAGES 

LCKGES 

t  CAGES  * 

TONNAGE 

• 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

CONNER 

RECR’N  * 

KTONS 

• 

THIRD  QUARTER 

(X) 

(X)  • 

(XT  * 

(XI 

l\)  * 

• 

• 

* 

PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

• 

• 

• 

UPSOUNO 

95 

35 

49  * 

181 

48  * 

141 

77 

13  * 

145 

• 

DOWN BOUND 

89 

34 

57  * 

186 

55  » 

144 

75 

10  * 

137 

• 

TOTAL 

18A 

35 

53  * 

367 

51  * 

285 

76 

1  1  * 

• 

282 

* 

• 

>>»  PERCENT  CHANGE  ««< 

•100* 

-100% 

-100X  • 

100X 

100X  • 

.....  * 

100% 

100% 

100%  • 

• 

100% 

• 

• 

YEAR  TO  DATE 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

* 

• 

* 

UPSOUND 

159 

25 

59  « 

303 

51  • 

227 

65 

11  * 

280 

• 

DOWN  BOUND 

146 

25 

63  * 

292 

53  • 

229 

63 

9  * 

221 

* 

TOTAL 

305 

25 

61  * 

595 

52  • 

456 

64 

10  * 

501 

• 

• 

>>»  PERCENT  CHANGE  <«« 

100* 

-100% 

-100%  • 

•100X 

100X  * 

100X 

100% 

100%  * 

100% 

* 

*# 

“(ALL 

TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  OELAY 

TOT  Ml  DUM 

DELAY 

MAX 

(ALL  VSL) 

AVG  STALL 

OF 

STALLED  VSLS 

*  T  H 

IRD  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

24 

.4 

.1 

10.7 

2  3 

.0 

YEAR  TO  OATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  38  .3  .0  12.0  2.3  0 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOUIHG  MONTHS  OF  1986 


I 


PAGE  25 


COLUMBIA  LOCK  t  DAM 
OUCH! T A/BLACK  RIV 
•A  VICKSBURG 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL  VESSEL 

TOTAL  RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  • 

<x>  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

********* 

LCKGES 

COFMER 

(X) 

LCKGES  • 

RECRTN  * 

(X)  • 

TONNAGt 

LIONS 

•PREVIOUS  OTR  7/85  THRU  9/85 

<1 

• 

* 

UPftOUNO 

56 

46 

46 

• 

80 

86 

54 

64 

25  • 

98 

* 

DOWNSOUNO 

46 

45 

47 

• 

66 

19 

51 

56 

25  * 

22 

• 

TOTAL 

102 

46 

47 

* 

146 

56 

105 

60 

25  • 

120 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

-100X 

•100X 

-100X 

• 

-100X 

-100X 

■  100X 

100X 

100X  • 

100X 

*  YEAR 

TO  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

* 

• 

• 

UPBOUNO 

96 

52 

39 

• 

111 

88 

89 

60 

28  * 

135 

• 

DOWNSOUNO 

82 

52 

36 

• 

90 

16 

85 

54 

28  * 

24 

• 

TOTAL 

178 

52 

38 

* 

201 

56 

174 

57 

28  • 

159 

•>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

-100X 

-10OX 

-100X 

• 

-100X 

-100X 

-100X 

-100X 

-100X  * 

-100X 

•(ALL  TIMES 

EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

stall 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  vsls 

•PREVIOUS  OTR  7/85  THRU  9/85 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

3 

.0 

.0 

.1 

.0 

.4 

1*1 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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FELSENTNAL  LOCK  I  DAM 
0UCM1 TA/BLACC  RIV 
B4  VICKSBURG 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 


VESSEL  VESSEL  VESSEL 
TOTAL  RECRTN  TOWS 


THIRD 

QUARTER 

(t) 

(t)  * 

(X) 

\  1 

X 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

OPBOUNO 

657 

89 

6  * 

50 

94 

430 

•  L 

* 

64. 

OOWNBOUNO 

685 

89 

7  • 

60 

15 

4  76 

\  j. 

82  * 

U 

total 

1542 

89 

6  * 

110 

50 

906 

Y  C. 

92  * 

78 

>>>>  PERCENT 

change  <<<<< 

loot 

lOOt 

loot  * 

lOOt 

lOOt 

lOOt 

i  >ot 

’  OCX  - 

« 

loot 

YEAR 

0  DATE 

• 

A 

« 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

UP BOUND 

962 

90 

5  • 

72 

93 

622 

13 

84  * 

65 

DOWN BOUND 

1021 

89 

5  * 

84 

32 

70 1 

12 

85  • 

18 

TOTAL 

1983 

89 

5  • 

156 

60 

1323 

12 

84  * 

« 

83 

>>>»  PERCENT 

change  <«« 

•loot 

■loot 

lOOt  • 

•lOOt 

lOOt 

lOOt 

lOOt 

lOOt  • 

lOOt 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AV6  DELAY 

TOTAL  DELAt  DEiA* 

AVG 

delayed 

OF 

OF 

T IME 

HA  v 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

'At  V 

s.  '  c  r  v 

1  ,  <5: 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

93 

.0 

.0 

<R 

1 

i 

2  .  >  ■: 

•  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

111 

.0 

.0 

5 

4. 

3 

2  : 

BARGES  BARGES 

TOTAL  loaded 


LCKGES 

total 


CFGfS  t  GAGES 
**< --  a fc»T>< 


TONNAGE 
«  ’ONS 


MO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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CM  ION  LOCK  t  MM 
OUCNlTA/tlACX  MV 


14  VICXS8UM 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 
. . . 

*  QUMTESir  REPORT 


•  T  II  I  10  OUUMI 


•PREVIOUS  OTR  7/85  THRU  9/85 
UPROUND 
DOUNMUNO 

•  TOTM 


•>»»>  PERCENT  CHANGE  ««« 


•  TEAR  to  date 


•PREVIOUS  TEAR  1/85  THRU  9/85 
UPROUND 
D0MN80UND 

•  TOTAL 


•>»»»  PERCENT  CHANGE  <«« 
••.•••••*•**»••••*•••••••••*••* 

•(All  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


•THIRD  QUARTER 


•PREVIOUS  OTR  7/85  THRU  9/85 

80  . 

•  TEAR  to  DATE 


•PREVIOUS  TEAR  1/85  THRU  9/85 


^•••••••♦•••••^••••••••••••••••••••••••••’•••••**’'‘"  ’  * 


VESSEL 

VESSEL 

VESSEL*  RANGES 

RANGES  *  L CAGES 

LCKGES 

LCXGES  • 

TOTAL 

RE CRTS 

TOWS  *  TOTAL 

LOADED  *  10TM 

COWER 

RECRTH  • 

mo** 

(S) 

(k)  • 

Ck)  • 

m 

(k) 

(*>  • 

• 

236 

99 

• 

0  •  2 

• 

0  *  168 

1 

• 

92  * 

217 

98 

1  •  3 

TOO  *  '82 

1 

91  * 

473 

98 

1  •  5 

60  *  SSO 

i 

92  • 

L 

100S 

10OS 

100%  *  100% 

* 

look  •  too* 

• 

100* 

100*  * 

• 

• 

•  uO* 

386 

96 

• 

• 

2  •  14 

• 

• 

71  *  310 

2 

R 

• 

88  * 

382 

96 

3  •  16 

75  •  315 

2 

88  * 

8 

768 

96 

2  *  30 

73  •  625 

2 

88  * 

1  1 

TOO* 

loos 

look  •  look 

TOOk  •  100k 

100* 

100*  * 

'  or  x 

delated 

TOWS 

AVG  DELAY 

Of 

OELATEO  TOWS 

AVG  DELAT 

OF 

ALL  TOWS 

total  delay 

TINE 

(TOWS) 

DELAY 

NAX 

(ALL  VSl) 

AVG  STAL 

Cf 

stalle: 

5 

.0 

.0 

.  1 

.3 

22 

.0 

.0 

.8 

.3 

HO  DATA  REPORTED  EON  THE  0  '.LOWING  NORTHS  OF  1985 
NC  OATA  RE'ORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  NORTHS  OF  1986 
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LOCK  t  MM  6 

OUCH  I T A/BLACK  RIV 

M  VlCKSNURG 

LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

*third  quarter 

rtSSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  *  L CAGES  L CAGES  LCKGES  *  TONNAGE  * 

TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADEO  *  TOTAL  CONNER  RECRTN  *  ATOMS  * 

(X)  (X)  *  (X)  *  (X)  'X)  • 

•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

NO  DATA  FOR  THIS  LOCK  *  *  *  * 

•>>»  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

OX  OX  OX  •  OX  OX  *  OX  OX  OX  *  OX  * 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  TEAR  1/85  THRU  9/85 

*  *  *  * 

0  •  *  * 

NO  OATA  FOR  THIS  LOCK  *  *  * 

*>»>»  PERCENT  CHANGE  «*** 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

•THIRD  ouarter 

ox  ox  ox*  ox  ox*  ox  ox  ox*  ox* 

AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELA'  AVG  STALL  * 

DELAYED  OF  OF  TINE  NA*  Of 

TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSL  )  STALLED  VSLS  * 

•  TEAR  TO  DATE 

NO  DATA  REPORTED  EOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NC  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  198* 
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LOCK  1  MM  8 
OUCNITA/RUCX  R1V 
•4  VICKS8UR6 
1 .ONER  HISS  MUAfr  Division 


QUARTERLY  REPORT 

THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

<x>  ' 

RARGES 

TOTAL 

RARGES 

LOADED 

(X) 

PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

NO  DATA 

FOR  THIS  LOCK  1 

>»>  PERCENT  CHANCE  ««<< 

ox 

OX 

ox  * 

OX 

OX 

YEAR  TO  DATE 

8 

PSfVlOUS  TEAR  1/85  THRU  9/85 

NO  DATA 

FOR  THIS  LOCK  < 

»>>>  PERCENT  CHANCE  «<«< 

OX 

OX 

ox  • 

OX 

OX 

R»»R88»QQttRt»RRQ»R— QQRQRQRtRl 

LCKGES  LCKGES  LCKGES 
TOTAL  CONNER  RECRTN 
(X)  (X) 


OX 


ox 


ox 


TONNAGE 

KTONS 


OX 


ox 


ox 


ox 


ox 


<all  tines  expressed  in  hours)  avg  delay  avg  delay 

.  DELAYED  Of  Of 

THIRD  QUARTER  TOWS  OELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TINE  HAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


YEAR  TO  OATE 


••••A*********************************************************************************** 


HO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NORTHS  OF  1985 
HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NONTHS  OF  1986 


RED  RIVER 

84  VICKSBURG 

LOWER  HISS  VALLEY  DIVISION 


A**************************************** 

*  quarterly  report  vessel 

*  .  TOTAL 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

RECRTN 

<X> 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  • 

LOADED  * 

(X)  • 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

CONNER 

(X) 

LCKGES  • 

RECRTN  • 

(X)  * 

.  * 

TONNAGE  * 

KTONS  » 

•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

•  UP BOUND 

•  DOWN BOUND 

•  TOTAL 

36 

43 

79 

2 

0 

1 

55 

76 

67 

54 

99 

153 

* 

100  * 

20  * 

48  * 

38 

41 

79 

94 

97 

96 

• 

2  * 

0  * 

1  • 

.  B 

65  • 

3  * 

68  * 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

-100X 

-100X 

-100X 

-100X 

•100X  * 

■100X 

-  100X 

-100X  • 

100X  • 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

• 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

* 

« 

•  UPBOUND 

475 

1 

80 

963 

97  * 

504 

90 

0  * 

1161  * 

•  DOWN BOUND 

479 

2 

69 

946 

4  • 

511 

89 

1  * 

20  * 

*  TOTAL 

954 

1 

74 

1909 

51  * 

1015 

89 

1  * 

.  * 

1181  * 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

-100X 

-100* 

•100X 

■100X 

•100X  • 

-100X 

-100X 

-100X  • 

100X  • 

“(ALL  TINES  EXPRESSED  IH  HOURS 3 

‘THIRD  QUARTER 

DELAYED 

TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

DELAYED  TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

ALL  TOWS 

TOTAL  DELAY 

TIME 

(TOWS) 

DELAY 

MAX 

(ALL  VSL) 

AVG  STALL 

OF 

STALLEC  VSL S 

PREVIOUS  QTR  7/85  THRU 

9/85 

52 

.1 

.1 

9.8 

.5 

.0 

YEAR  TO  DAT 

E 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU 

9/85 

701 

.1 

.1 

124.3 

5.0 

2.0 

MO  DATA  REPORTED  FOR  THE 

FOLLOWING  MONTHS 

OF  1985  AUG 

SEP 

MO  DATA  REPORTED  FOR  THE 

FOLLOWING  MONTHS 

OF  1986 

DO  DIVISION  OFFF1CE,  NED 
NEW  ENGLAND  DIVISION 


PAGES  31-33 


•  NO  DATA  FOR  THE  FOLLOWING  LOCKS  WAS  REPORTED  FROH  7/86  THRU  9/86: 

* 

*  CHARLES  RIVER  LOCKS  t  OAM  -  CHARLES  RIVER 

*  CHARLES  RIVER  LOCKS  t  OAM  AUX  1  -  CHARLES  RIVER 

*  CHARLES  RIVER  LOCKS  t  DAM  AUX  2  -  CHARLES  RIVER 


NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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TROY  LOCK  t  DAM 
HUDSON  RIVER 
E3  NEW  YORK 
NORTH  ATLANTIC  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL 

VESSEL 

*« 

BARGES  BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

******  /** 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

THIRD  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

* 

UPSGUND 

1389 

94 

4 

72 

90 

776 

11 

85  * 

145 

DOWN BOUND 

1583 

95 

3 

62 

1 

882 

10 

87  • 

2 

TOTAL 

2972 

95 

4 

134 

49 

1658 

11 

86  * 

147 

CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

1642 

95 

4 

69 

98 

873 

11 

84  * 

155 

DOWN BOUND 

1762 

96 

3 

65 

1 

946 

9 

86  * 

2 

TOTAL 

3404 

96 

3 

134 

51 

1819 

10 

85  * 

157 

>»>  PERCENT  CHANGE  <«« 

14X 

15X 

•OX 

OX 

4X 

9X 

2X 

7X  * 

6X 

YEAR  TO  DATE 

* 

• 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

* 

UPROUNO 

2188 

95 

4 

111 

90 

1316 

29 

67  * 

210 

DOWNBOUNO 

2036 

95 

4 

89 

2 

1223 

24 

72  * 

2 

TOTAL 

4224 

95 

4 

200 

51 

2539 

27 

70  * 

212 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

2491 

96 

3 

97 

98 

1443 

8 

85  * 

210 

DOWNBOUNO 

2265 

95 

3 

89 

2 

1287 

9 

83  * 

4 

TOTAL 

4756 

96 

3 

186 

52 

2730 

8 

84  * 

.  * 

214 

»»  PERCENT  CHANGE  <«« 

12X 

13X 

-6X 

•7X 

-3X 

7X 

64X 

29X  * 

OX 

*********1 

******** 

** 

******* 

**** 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

THIRD  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

71 

.1 

.0 

7.8 

.9 

.6 

CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

85 

.1 

.0 

11.9 

24.0 

1.0 

YEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

103 

.1 

.0 

12.8 

1.8 

.7 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

110 

.1 

.0 

14.2 

1552.0 

.7 

•••***•** 

** 

***** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR 
NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR 
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\\ 


'V-l' 


PAGE  35 


GREAT  BRIDGE  GUARD  LOCK 
ATLANT  INTRCOASTAL 
E4  NORFOLK 
NORTH  ATLANTIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

<X> 

»*< 

• 

* 

• 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

********** 

Lv  'GES  • 

RECRTH  * 

(X)  * 

********* 

TONNAGE 

KTONS 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

1961 

85 

11 

263 

58 

* 

973 

24 

68  * 

166 

DOWN BOUND 

2088 

87 

10 

244 

35 

* 

1012 

22 

69  * 

79 

TOTAL 

4049 

86 

10 

507 

47 

* 

1985 

23 

69  * 

245 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

1955 

84 

10 

304 

47 

* 

988 

26 

66  * 

136 

DOWNBOUND 

2343 

88 

8 

343 

27 

* 

1043 

24 

68  • 

99 

TOTAL 

4298 

86 

9 

647 

36 

* 

2031 

25 

67  • 

235 

»»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

6% 

6X 

-  7X 

27X 

-IX 

• 

2X 

9X 

-OX  * 

-4% 

YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

5894 

89 

8 

682 

49 

* 

2602 

22 

69  * 

372 

DOWNBOUNO 

3622 

81 

14 

695 

42 

* 

2013 

28 

61  • 

277 

TOTAL 

9516 

86 

10 

1377 

46 

* 

4615 

25 

66  • 

649 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

6310 

88 

8 

793 

37 

* 

2616 

25 

66  • 

300 

DOWNBOUNO 

3968 

82 

12 

806 

34 

* 

2102 

30 

60  * 

273 

TOTAL 

10278 

85 

9 

1599 

36 

* 

4718 

27 

64  * 

573 

»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

8X 

7X 

•2X 

* 

16X 

-  9X 

• 

2X 

12X 

-OX  • 

- 1 1X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•third 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

432 

.0 

.0 

31 

5 

.7 

.7 

* CURRENT  QTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

397 

.0 

.0 

27 

9 

.7 

.0 

*  YEAR  1 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1040 

.0 

.0 

73 

7 

.7 

2.4 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1015 

.0 

k* 

.0 

k* 

71 

5 

1*4 

****1 

.7 

********* 

2.9 

k******* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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DEEP  CREEK  LOCK 
DISMAL  SWAMP 
E4  NORFOLK 
NORTH  ATLANTIC  OlVISION 


PAGE  36 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL*  BARGES 

BARGES  * 

LCKGES 

*****•#*< 

LCKGES 

)*«***+***< 

LCKGES  * 

TONNAGE 

►* 

* 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  •  TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

a  u  a  r  r  e  r 

(X) 

(X)  * 

(X)  * 

(X) 

(X)  * 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

★ 

UPBOUND 

1 

100 

0  * 

0 

0  * 

1 

0 

100  * 

0 

* 

DOWNBOUND 

12 

100 

0  * 

0 

0  * 

7 

0 

100  * 

0 

* 

TOTAL 

13 

100 

0  * 

0 

0  * 

8 

0 

100  * 

0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

52 

96 

3  * 

2 

0  * 

31 

6 

90  • 

0 

* 

DOWNBOUND 

55 

98 

1  * 

1 

0  * 

32 

3 

96  * 

0 

* 

TOTAL 

107 

97 

2  * 

3 

0  * 

63 

4 

93  * 

.  * 

0 

* 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

723X 

700X 

OX  * 

OX 

ox  * 

687X 

OX 

637X  * 

ox 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

164 

89 

3  * 

7 

57  * 

95 

6 

84  • 

0 

* 

DOWNBOUND 

372 

96 

1  * 

9 

66  * 

185 

2 

94  * 

0 

* 

TOTAL 

536 

94 

1  * 

16 

62  * 

280 

3 

90  * 

0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

# 

* 

UPBOUND 

339 

98 

0  * 

2 

0  * 

182 

1 

94  * 

0 

* 

DOWNBOUND 

209 

97 

1  * 

3 

66  * 

106 

2 

92  * 

0 

* 

TOTAL 

548 

98 

0  * 

5 

40  * 

288 

1 

93  * 

.  * 

0 

* 

*?>>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

2X 

6X 

•sox  * 

68X 

****** 

-80X  * 

2X 

-54X 

6X  * 

ox 

»****♦**< 

* 

HR* 

*(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY 

* .  DELAYED  OF 

•THIRD  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS 


•FREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

* . 

*  YEAR  TO  DATE 

*  . 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 


.0 

.1 


.0 

.0 


AVG  DELAY 
OF 

ALL  TOWS 

.0 

.1 


.0 

.0 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL )  STALLED  VSLS 


.0 

.3 


.6 

.4 


.5 

.2 


HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  AUG 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  FE8 


SEP 

MAR  SEP 


36 


DISMAL  SWAMP 

E4  NORFOLK 

NORTH  ATLANTIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X>  • 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*+* 

* 

• 

* 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

CONNER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

*********** 

TONNAGE  * 

KTONS  * 

* 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

upbouno 

6 

100 

0 

• 

0 

0 

* 

4 

0 

100  * 

0 

* 

DOWN BOUND 

3 

100 

0 

* 

0 

0 

* 

2 

0 

100  • 

0 

* 

TOTAL 

9 

100 

0 

* 

0 

0 

* 

6 

0 

100  • 

0 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

♦ 

* 

UPBOUNO 

46 

97 

2 

* 

1 

0 

* 

30 

3 

93  • 

0 

* 

DOWNBOUNO 

47 

97 

2 

* 

1 

0 

« 

27 

3 

96  * 

0 

* 

TOTAL 

93 

97 

2 

* 

2 

0 

• 

57 

3 

94  * 

0 

* 

•»>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

933X 

91 1 X 

OX 

* 

OX 

ox 

* 

85  OX 

OX 

800X  • 

ox 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

342 

100 

0 

* 

0 

0 

* 

182 

0 

98  * 

0 

* 

DOWNBOUNO 

148 

99 

0 

* 

1 

0 

* 

84 

1 

92  • 

0 

* 

TOTAL 

490 

99 

0 

* 

1 

0 

• 

266 

0 

96  * 

0 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

325 

99 

0 

* 

1 

0 

• 

177 

0 

97  • 

0 

* 

DOWNBOUNO 

186 

98 

1 

* 

2 

50 

• 

98 

2 

95  • 

0 

* 

TOTAL 

511 

99 

0 

* 

3 

33 

* 

275 

1 

97  • 

0 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

4X 

3X 

200X 

• 

200X 

OX 

* 

3X 

50X 

3X  * 

ox 

* 

*** 

>*« 

********4 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.0 

* 

•CURRENT  OTR 

* .  . 

7/86  THRU  9/86 

2 

.1 

.1 

.2 

.6 

.0 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  0  .0  .0  .0  2.5  .5  * 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  3  .0  .0  .2  2.1  .0  * 


HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  AUG  SEP 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  FEB  MAR  AUG  SEP 
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iO 


BLACK  BOCK  LOCK 

8LK  BOCK  CH/TONAWANOA 

M  BUFFALO 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

■THIRD  QUARTER 

•***•••** 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKCES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

.  * 

TONNAGE  * 

KTONS  * 

■PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

4287 

99 

0  * 

17 

0 

1197 

28 

69  * 

0  * 

* 

DOWNBOUNO 

3970 

99 

0  * 

33 

87 

1061 

5 

92  • 

196  • 

* 

TOTAL 

8257 

99 

0  * 

50 

58 

2258 

17 

80  * 

196  * 

■CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

2490 

99 

0  * 

9 

0 

1153 

24 

71  * 

0  * 

* 

DOWNBOUNO 

2607 

98 

0  * 

23 

95 

1139 

19 

76  * 

147  * 

* 

TOTAL 

5097 

98 

0  * 

32 

68 

2292 

22 

74  * 

.  • 

147  * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

38* 

-38X 

-34%  * 

-36X 

-24% 

1% 

27% 

-5X  • 

25%  • 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

■PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

5720 

99 

0  * 

27 

3 

1653 

26 

69  * 

8  * 

* 

DOWNBOUNO 

5164 

99 

0  * 

45 

86 

1423 

5 

91  * 

2B8  • 

* 

TOTAL 

10884 

9V 

0  * 

72 

55 

3076 

16 

79  * 

296  * 

■CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

4189 

98 

0  * 

27 

0 

1694 

22 

73  * 

0  * 

★ 

DOWNBOUNO 

4036 

98 

0  * 

38 

81 

1628 

19 

76  * 

260  • 

* 

TOTAL 

8225 

98 

0  * 

65 

47 

3322 

21 

74  * 

.  * 

260  * 

»>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-24% 

-24X 

•5%  * 

•9% 

•22% 

7% 

37% 

i%  * 

•12%  * 

****************** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL  * 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

■THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLEO  VSLS  * 

....  * 

■PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

7 

.0 

.0 

.  1 

.8 

3.8  * 

■CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

5 

.0 

.0 

.1 

.4 

.0  * 

. * 

»  YEAR 

TO  DATE 

* 

* 

■PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

10 

.0 

.0 

.2 

.8 

3.8  * 

■CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

25 

.0 

.0 

.4 

.5 

.0  * 

NO  DATA  REPORTED  FOB  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR  APR 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  FEB  MAR 


PACES  40  S6 


F3  DETROIT 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

*****••**•*•**•**»*•#•*****»**«*###»*«***»*.,»*»*****»»««*«•##»#*•* 

* 

* 

*  NO  DATA  FOR  THE  FOLLOWING  LOCKS  WAS  REPORTED  FROM  7/86  THRO  9/86: 

* 

*  DE  PERE  LOCK  S  DAM  •  FOX  RIVER 

*  LITTLE  KAUKAUNA  LOCK  t  DAM  -  FOX  RIVER 

*  RAP IDE  CROCHE  LOCK  AND  0AM  •  FOX  RIVER 

*  KAUKAUNA  LOCK  1  -  FOX  RIVER 

*  KAUKAUNA  LOCK  2  -  FOX  RIVER 

*  KAUKAUNA  LOCK  3  -  FOX  RIVER 

*  KAUKAUNA  LOCK  4  •  FOX  RIVER 

*  KAUKAUNA  LOCK  5  •  FOX  RIVER 

*  LITTLE  CHUTE  LOCK  2  -  FOX  RIVER 

*  LITTLE  CHUTE  COMB  LOCKS  UPPER  -  FOX  RIVER 

*  LITTLE  CHUTE  COMB  LOCKS  LOWER  -  FOX  RIVER 

*  CEDARS  LOCK  AND  DAM  ■  FOX  RIVER 

*  APPLETON  LOCK  1  •  FOX  RIVER 

*  APPLETON  LOCK  2  -  FOX  RIVER 

*  APPLETON  LOCK  3  -  FOX  RIVER 

*  APPLETON  LOCK  4  •  FOX  RIVER 

*  MENASHA  LOCK  AND  DAM  •  FOK  RIVER 

*  AL ANSON  LOCK  •  THE  INLAND  ROUTE 

*  MAC ARTHUR  LOCK  -  ST.  MARTS  RIVER 

*  NEW  POE  LOCK  -  ST.  MARYS  RIVER 

*  DAVIS  LOCKOO  •  ST.  MARYS  RIVER 

*  SABIN  LOCKOO  -  ST.  MARYS  RIVER 


r ft****************#***********************#****************#*******' 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR  APR 
MO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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ALANSON  LOCK 

THE  I Ml AM)  ROUTE 

F3  DETROIT 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 


& 


r» 

s 

,*> 

Q 


I? 

I 

I 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNACl  • 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS  • 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

<x>  • 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UP80UND 

K08 

98 

0  • 

0 

0 

2979 

0 

100  • 

o  • 

DOWN BOUND 

1374 

99 

0  * 

0 

0 

2903 

0 

100  * 

o  • 

TOTAL 

2782 

98 

0  • 

0 

0 

5882 

0 

100  * 

o  • 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

1607 

99 

0  • 

0 

0 

2853 

0 

100  • 

0  * 

DOWN  BOUND 

1513 

99 

0  * 

0 

0 

2883 

0 

100  * 

0  • 

TOTAL 

3120 

99 

0  * 

0 

0 

5736 

0 

100  • 

.  « 

0  * 

•»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

12X 

13X 

ox  * 

OX 

ox 

-2X 

ox 

2X  * 

ox  * 

•  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

1653 

98 

0  • 

0 

0 

3960 

15 

115  * 

0  • 

DOUNBOUNO 

1579 

99 

0  • 

0 

0 

3882 

15 

115  • 

0  * 

TOTAL 

3232 

99 

0  • 

0 

0 

7842 

15 

115  * 

0  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

1945 

99 

0  • 

0 

0 

3933 

0 

100  * 

0  * 

DOUNBOUNO 

1902 

99 

0  • 

0 

0 

3970 

0 

100  * 

o  • 

TOTAL 

3847 

99 

0  • 

0 

0 

7903 

0 

100  * 

0  * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

19* 

19X 

ox  * 

ox 

ox 

OX 

-100X 

•  12X  • 

ox  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

• . 

OELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF  * 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  * 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  * 

*  YEAR 

TO  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

0 

.0 

******* 

.0 

.0 

.1 

.0  * 

8********** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  198S  JAN  FEB  MAR 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR 
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MACARTHUR  LOCK 
ST  MARTS  RIVER 
F3  DETROIT 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X) 

(X)  • 

.  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

UPBOUNO 

416 

9 

89  • 

380 

27 

1132 

89 

2  * 

1338 

DOWNBOUNO 

421 

5 

92  * 

416 

85 

556 

78 

6  • 

6795 

TOTAL 

837 

7 

91  • 

796 

57 

1688 

85 

3  * 

8133 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

UP BOUND 

423 

16 

77  * 

339 

21 

1171 

93 

2  • 

807 

DOWNBOUNO 

408 

12 

77  • 

341 

90 

487 

78 

11  • 

6071 

TOTAL 

831 

14 

77  • 

680 

55 

1658 

89 

5  * 

6878 

•»>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

OX 

91X 

-15X  * 

-14X 

•  16X 

•IX 

2X 

41X  • 

15X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

830 

4 

93  * 

790 

22 

1775 

84 

1  * 

2275 

DOWNBOUNO 

835 

2 

95  • 

885 

84 

1043 

73 

3  * 

13724 

TOTAL 

1665 

3 

94  * 

1675 

55 

2818 

80 

2  * 

15999 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUNO 

756 

8 

86  * 

671 

19 

1767 

90 

1  * 

1517 

DOWNBOUNO 

753 

6 

86  « 

704 

87 

889 

79 

6  • 

11856 

TOTAL 

1509 

7 

86  • 

1375 

54 

2656 

87 

3  * 

.  • 

13373 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««« 

-9% 

85X 

■  16X  * 

•17X 

•  19X 

5X 

IX 

*•** 

41X  * 

•  16X 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

3F 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

52 

.1 

.0 

9.1 

1.8 

.3 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

63 

.0 

.0 

5.0 

1.2 

.2 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

133 

.2 

.0 

30.3 

3.8 

.4 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

119 

.1 

.0 

13.5 

2.1 

.3 

*• 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR 


MEW  POE  LOCK  PAGE  59 

ST  MARYS  RIVER 
FJ  DETROIT 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

k*1 

• 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAG£ 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

• 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

K  TONS 

•  T  H  1  K  D 

QUARTER 

(X) 

<X) 

(X) 

• 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

• 

UPBOUNO 

476 

2 

97 

481 

20 

* 

826 

94 

1  • 

137' 

DOWN BOUND 

426 

3 

96 

414 

89 

• 

507 

87 

3  * 

16268 

TOTAL 

902 

2 

96 

895 

52 

* 

1333 

91 

2  * 

17644 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

454 

9 

85 

394 

23 

• 

814 

96 

1  * 

’597 

DOWN  BOUND 

437 

7 

86 

388 

88 

• 

478 

88 

6  • 

14  725 

TOTAL 

891 

8 

85 

782 

55 

• 

1292 

93 

3  * 

16322 

•»>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-IX 

192X 

-12X 

-  12X 

•8X 

• 

3X 

-OX 

67X  * 

7X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPBOUNO 

946 

1 

98 

955 

19 

• 

1397 

90 

0  • 

2740 

DOWN BOUND 

899 

1 

97 

897 

89 

* 

1005 

85 

2  * 

33079 

TOTAL 

1845 

1 

97 

1852 

53 

* 

2402 

88 

1  * 

35819 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

896 

4 

91 

842 

20 

* 

1348 

95 

1  • 

2667 

DOWN  BOUND 

856 

3 

92 

830 

88 

• 

920 

89 

3  • 

30540 

TOTAL 

1752 

4 

92 

* 

1672 

54 

* 

2268 

93 

2  • 

33207 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

5X 

151X 

•10X 

* 

-9X 

-  7X 

• 

-5X 

-OX 

38X  * 

-7X 

HH 

*** 

***** 

k* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAT 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

50 

.3 

.0 

16.1 

11.0 

.3 

•CURRENT  OTR 

* . . 

7/86  THRU  9/86 

46 

.1 

.0 

8.9 

8.0 

.2 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

93 

.3 

.0 

31.4 

11.0 

.6 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

84 

.3 

k*< 

.0 

*** 

28.4 

***** 

9.4 

.5 

tr* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR 
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DA VI S  LOCK 00 
ST  MARYS  RIVER 
F3  OETROIT 


NORTH  CENTRAL  DIVISION 
QUARTERLY  REPORT 

THIRD  QUARTER 
PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  8ARGES  SARCES 

TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

(X)  (X)  *  (X) 


» 

UPBOUNO 

1 

0 

100 

• 

1 

0  * 

4 

25 

0  • 

0 

• 

DOWNMUND 

1 

0 

100 

• 

1 

100  • 

5 

20 

0  • 

5 

* 

TOTAL 

2 

0 

100 

• 

2 

50  • 

9 

22 

c  * 

s 

•CURRENT 

QTR 

7/86  THRU  9/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

• 

• 

• 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

100X 

OX 

100X 

• 

■100X 

10OX  • 

100X 

100X 

ox  * 

• 

•oox 

YEA 

R  T 

0  DATE 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

• 

• 

UPBOUNO 

1 

0 

100 

• 

1 

0  * 

7 

71 

0  * 

0 

DOWNBOUNO 

2 

0 

100 

• 

2 

50  • 

10 

60 

0  * 

s 

TOTAL 

3 

0 

100 

• 

J 

35  * 

17 

64 

0  » 

5 

CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  9/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

• 

• 

• 

• 

>>>>  PERCENT  CHANCE  ««<  100X  OX  -100X  *  -1G0X  -100X 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVC  DELAY  AVC  DELAY 


LCKGES  LCKUES  LCKGES 
TOTAL  CONNER  RECRTN 
(X)  (X) 


TONNAGE 

ATOMS 


ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVC  DELAY  AVC  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVC  V.. 

OELAYEO  Of  Of  TIME  MAX  0* 

THIRD  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS  (TOWS)  (AIL  VSL )  STALLED  VSL S 


PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 
YEAR  TO  DATE 
PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  1  .1  .0 

*«»#»•*•#•*»*»*•«*•***•••****••**••***•*•***•••**••#•*••#••••••••*• 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR  JUN 
HO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR 


„•> >■« 


PAGE  6' 


SABIN  LOCK 00 
ST  MARYS  RIVER 
FJ  DETROIT 

MORTM  central  division 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

tonnage 

.  .  . 

total 

RECRTN 

TOWS  * 

total 

loaded 

• 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

T  N  1  R  0 

0  U  A  R  T  E  R 

(X) 

(X)  * 

(X) 

• 

(X) 

(X)  * 

■PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK  * 

• 

• 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

NO  OATA 

FOR  THIS 

LOCK  * 

* 

• 

•*>»>  PERCENT 

•  .  . 

CHANGE  <<«<* 

OX 

OX 

OX  * 

ox 

ox 

• 

OX 

OX 

ox  • 

ox 

TEAR  TO  D  A  t  E 


PREVIOUS  TEAR  1/85  THRU  9/85  NO  DATA  TOR  THIS  LOCK  * 
CURRENT  TEAR  1/86  THRU  9/86  * 


>»>>» 

PERCENT  CHANGE  <<<<< 

ox 

OX  OX  * 

OX 

OX  *  OX 

OX 

OX  *  ox 

'(ALL 

TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

DELATE0 

TOWS 

AVG  DELAY 

Of 

DELAYED  TOWS 

AVG  DELAY 

Of 

ALL  TOWS 

TOTAL  DELAY 

TIME 

(TOWS) 

DELAY 

MAX 

(ALL  VSL ) 

AVG  STALL 

OF 

STALLED  VSLS 

*  •  H 

1  R  0  QUARTER 

TEAR  TO  DATE 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR  JUN 

NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP 
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THOMAS  j  O' MIEN 
ILLINOIS 

F4  NOCK  ISLAM) 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 


»**•**«*«* •«***•** 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES  BARGES  * 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

<X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

4801 

92 

6  * 

889 

66 

1560 

22 

76  * 

870 

DOWN ROUND 

477V 

92 

6  * 

866 

53 

1443 

23 

75  • 

681 

TOTAL 

9580 

92 

6  * 

1755 

59 

3003 

23 

75  * 

1551 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUNO 

4874 

93 

5  * 

777 

67 

1388 

21 

77  * 

762 

DOWN BOUND 

4812 

93 

5  * 

788 

59 

1324 

22 

76  * 

697 

TOTAL 

9686 

93 

5  * 

1565 

63 

2712 

21 

77  * 

1459 

•>>>>  percent 

CHANGE  <«« 

It 

2X 

•  15X  * 

-10X 

•5X 

■9X 

15X 

7X  * 

•  5X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

UPBOUNO 

8308 

87 

10  * 

2379 

62 

3098 

32 

66  * 

2211 

DOWNBOUNO 

7611 

86 

11  • 

2335 

54 

2736 

36 

62  * 

1965 

TOTAL 

15919 

87 

10  * 

4714 

58 

5834 

34 

64  • 

4176 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

8344 

87 

10  * 

2628 

64 

2904 

33 

65  • 

2511 

DOWNBOUNO 

7553 

86 

11  * 

2604 

54 

2622 

37 

61  * 

2164 

total 

15897 

87 

10  * 

5232 

59 

5526 

35 

63  * 

.  * 

4675 

*>>’>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

OX 

OX 

-OX  * 

10X 

13X 

-5X 

-  2X 

6X  * 

1 1X 

**** 

*  * 

•(All  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

182 

.2 

.0 

40.6 

1.9 

1.8 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

160 

.3 

.0 

49.7 

4.5 

.2 

•  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

381 

.2 

.0 

93.7 

3.9 

.7 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

422 

.2 

.0 

122.8 

4.5 

.3 

•  • 

NO  DATA  REPORTED  for  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCKPORT  LOCK  PACE  63 

ILLINOIS 

F4  NOCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


•*••**•***+••*« *•••••*•*•*******« 

*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

CONNER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

UP80UN0 

792 

27 

64  • 

2429 

80 

594 

89 

* 

10  • 

2872 

DOUNBOUND 

904 

35 

57  • 

2438 

36 

646 

84 

15  * 

1299 

TOTAL 

1696 

31 

60  * 

4867 

58 

1240 

87 

12  • 

4171 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

UP BOUND 

754 

30 

62  * 

2423 

87 

620 

85 

* 

14  • 

3206 

DOUNBOUND 

8 82 

38 

55  * 

2443 

31 

700 

78 

21  * 

1182 

TOTAL 

1636 

34 

58  * 

4866 

59 

1320 

81 

18  * 

.  * 

4388 

*»»>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

3X 

6X 

•6X  * 

-OX 

2X 

6X 

-OX 

47X  • 

5X 

•  YEAR  T 

•PREVIOUS  YEAR 

0  DATE 

1/85  THRU  9/85 

UPBOUND 

1835 

21 

68  * 

5763 

81 

1495 

91 

* 

* 

* 

8  * 

6910 

DOUNBOUND 

1877 

22 

69  * 

5819 

37 

1543 

90 

9  • 

3285 

TOTAL 

3712 

21 

68  * 

11582 

59 

3038 

91 

8  * 

10195 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

UPBOUND 

2008 

21 

f-n  * 

7000 

87 

1742 

90 

* 

8  * 

9159 

DOUNBOUND 

2027 

19 

7  c  * 

7006 

31 

1807 

89 

9  • 

3349 

TOTAL 

4035 

20 

-0  * 

14006 

59 

3549 

89 

9  * 

.  * 

12508 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

8X 

IX 

11X  • 

20X 

21X 

16X 

15X 

19X  • 

Z2X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 


• . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•THIRD 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL ) 

STALLED 

VSLS 

•PREV'OUS  QTR 

7/85  THRU 

9/85 

900 

2.6 

2.2 

2346.1 

25.1 

2.8 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU 

9/86 

809 

1.7 

1.5 

1444.0 

25.8 

1.3 

*  YEAR  TO  DATE 


•previous  YEAR  1/85  THRU  9/85  2048  1.8  1.5  3836.5  25.1  3.8 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  2347  2.0  1.6  4712.4  32.5  2.4 


HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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BRANDON  ROAD  LOCK  t  DAM 
ILLINOIS 

F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL 

*  .  TOTAL 

'THIRD  QUARTER 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL' 

TOWS  * 

(X)  • 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  ' 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

ATOMS 

►* 

'PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

UP BOUND 

893 

35 

56  ' 

2486 

80 

703 

82 

17  * 

2945 

* 

DOWN BOUND 

932 

37 

53  * 

2459 

38 

697 

80 

19  • 

1410 

* 

TOTAL 

1825 

36 

55  • 

4945 

59 

1400 

81 

18  ' 

4355 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

859 

38 

55  • 

2466 

87 

678 

79 

19  * 

3217 

* 

DOWN BOUND 

964 

45 

49  • 

2518 

33 

715 

76 

22  * 

1244 

* 

TOTAL 

1823 

42 

52  * 

4984 

59 

1393 

78 

21  * 

4461 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««* 

-OX 

16X 

-5X  * 

OX 

OX 

-OX 

-4X 

12X  * 

2X 

'  TEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

'PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPBOUNO 

2099 

23 

60  * 

5953 

80 

1699 

87 

12  • 

7045 

* 

DOWNBOUND 

2026 

21 

62  • 

5859 

39 

1665 

88 

10  ' 

3549 

* 

TOTAL 

4125 

22 

61  * 

11812 

60 

3364 

88 

11  * 

10594 

'CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

2111 

24 

64  • 

7151 

86 

1877 

87 

12  ' 

9214 

★ 

DOWNBOUND 

2092 

24 

66  * 

7054 

33 

1832 

89 

10  • 

3555 

* 

TOTAL 

4203 

24 

65  * 

14205 

60 

3709 

88 

11  * 

. * 

12769 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

IX 

11X 

9X  * 

20X 

20X 

10X 

10X 

1 1X  * 

20X 

****************** 

*********1 

**•* 

** 

'(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

'THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

734 

1.2 

.8 

901.0 

24.0 

1.5 

'CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

734 

1.5 

1.1 

1139.1 

14.0 

1.5 

*  YEAR 

TO  DATE 

'PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1885 

1.4 

1.0 

2674.1 

25.3 

1.8 

'CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

2055 

1.5 

1.1 

3144.2 

k**** 

24.0 

1.2 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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DRESDEN  ISLAND  LOCK  i  DAM 
ILLINOIS 

F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

If* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

1200 

62 

35 

2639 

79 

828 

66 

32  * 

3144 

DOWN BOUND 

1267 

64 

33 

2636 

42 

847 

65 

34  * 

1777 

TOTAL 

2467 

63 

34 

5275 

60 

1675 

66 

33  • 

4921 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

1269 

64 

32 

2594 

84 

835 

65 

33  * 

3359 

DOWNBOUND 

1342 

66 

30 

2648 

36 

872 

62 

37  * 

1550 

TOTAL 

2611 

65 

31 

5242 

60 

1707 

63 

35  * 

4909 

»»»  PERCENT 

CHANCE  «<« 

5X 

9X 

•2X 

•OX 

-OX 

IX 

-IX 

8X  * 

•OX 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

2348 

50 

44 

6304 

78 

1861 

75 

23  • 

7380 

DOWNBOUND 

2373 

50 

45 

6355 

44 

1860 

75 

23  * 

4645 

TOTAL 

4721 

50 

45 

12659 

61 

3721 

75 

23  • 

12025 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

261 T 

50 

45 

7552 

84 

2111 

76 

23  • 

9693 

DOWNBOUND 

2590 

49 

47 

7487 

38 

2090 

76 

22  * 

4591 

TOTAL 

5207 

49 

46 

15039 

61 

4201 

76 

23  * 

14284 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

10X 

9X 

13X 

18X 

18X 

12X 

14X 

9X  * 

18X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STA  ' 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

MHIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

527 

1.2 

.8 

674.2 

14.0 

1.4 

* CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

459 

1.2 

.7 

580.2 

7.8 

1.0 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

★ 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1184 

1.1 

.6 

1413.6 

14.0 

1  .0 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1329 

1.3 

k*1 

.7 

1755.3 

25.9 

1 . 1 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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MARS1ELLES  LOCK  &  OAM 
ILLINOIS 

F4  ROCK  ISLANO 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL  VESSEL 

TOTAL  RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  • 

BARGES  BARGES  * 

TOTAL  LOADED  * 

(X)  • 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

1183 

65 

32  * 

2595 

76 

821 

67 

30  • 

3111 

* 

DOWN BOUND 

1253 

66 

31  * 

2671 

47 

859 

65 

33  * 

2017 

* 

TOTAL 

2436 

66 

31  * 

5266 

61 

1680 

66 

32  • 

5128 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

1221 

66 

31  * 

2478 

80 

822 

64 

34  * 

3137 

* 

DOWN BOUND 

1336 

69 

29  * 

2561 

46 

880 

62 

36  * 

1823 

* 

TOTAL 

2557 

67 

30  * 

5039 

62 

1702 

63 

35  * 

4960 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

4% 

7% 

-OX  • 

-4X 

-2X 

IX 

-3X 

12X  • 

-3X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

2229 

51 

44  * 

6495 

72 

1851 

76 

22  * 

7372 

* 

DOWNBOUND 

2325 

53 

43  * 

6651 

53 

1909 

76 

22  * 

5676 

* 

TOTAL 

4554 

52 

44  • 

13146 

63 

3760 

76 

22  * 

13048 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

2479 

49 

46  * 

7516 

78 

2095 

77 

21  • 

9336 

* 

DOWNBOUND 

2582 

51 

45  • 

7587 

48 

2159 

77 

21  • 

5729 

* 

TOTAL 

5061 

50 

45  * 

15103 

63 

4254 

77 

21  * 

.  * 

15065 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

11X 

7X 

15X  * 

14X 

15X 

13X 

14X 

9X  • 

15X 

********** 

**** 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

527 

1.9 

1 

.3 

1041.6 

13.2 

1.9 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

500 

1.7 

1 

.1 

887.2 

24.0 

.8 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1278 

2.5 

1 

.6 

3230.1 

26.9 

2.0 

♦CURRENT  YEAR 

************** 

1/86  THRU  9/86 

1557 

2.6 

1 

.7 

4072.2 

R  **** 

24.9 

1.2 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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PAGE  67 


STARVED  ROCK  LOCK  l  DAM 
ILLINOIS 

F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  • 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

HM 

* 

* 

* 

LCKGES 

TOTAL 

.CKGES 

DOMMER 

(X) 

LCKGES 

RECRTN 

(X) 

**1 

* 

* 

* 

*******  *  *  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1256 

67 

31 

2761 

72 

* 

840 

68 

30 

* 

3164 

* 

DOWNBOUND 

1308 

68 

30 

2830 

51 

* 

919 

63 

35 

* 

2297 

* 

TOTAL 

2564 

67 

30 

5591 

62 

* 

1759 

65 

33 

* 

5461 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

1305 

69 

29 

2601 

77 

* 

864 

62 

36 

* 

3161 

* 

DOWNBOUND 

1370 

70 

27 

2678 

49 

* 

921 

60 

38 

* 

2056 

* 

TOTAL 

2675 

70 

28 

5279 

63 

* 

1785 

61 

37 

* 

5217 

*»»  PERCENT 

* . 

CHANGE  ««< 

4% 

7X 

•3X 

•5X 

•3X 

tir 

IX 

-5X 

14X 

* 

-4X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2345 

52 

44 

7046 

67 

* 

1914 

79 

20 

* 

7431 

* 

DOWNBOUND 

2404 

53 

43 

7239 

58 

* 

2030 

76 

22 

* 

6615 

* 

TOTAL 

4749 

52 

44 

14285 

62 

* 

3944 

77 

21 

* 

14046 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2507 

50 

46 

7972 

74 

* 

2180 

77 

21 

* 

9349 

* 

DOWNBOUND 

2535 

50 

46 

8090 

52 

* 

2238 

76 

21 

* 

6598 

* 

TOTAL 

5042 

50 

46 

16062 

63 

* 

4418 

77 

21 

* 

15947 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

6X 

IX 

11X 

12X 

13X 

* 

12X 

1 1X 

1 1X 

* 

13X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

♦THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

420 

1.9 

1 

.0 

801 

.4 

9.4 

1.4 

♦CURRENT  QTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

394 

1.4 

.7 

565 

.4 

9.5 

.5 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1042 

2.2 

1 

.1 

2382 

.2 

44.9 

7.3 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1249 

1.8 

**1 

.9 

1**1 

2293 

.4 

**i 

24.0 

k* 

1.5 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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PEORIA  LOCK  &  DAM 
ILLINOIS 

FA  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


PAGE  68 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

<X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

.  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

945 

53 

43  * 

3451 

68 

867 

76 

21  * 

3772 

* 

DOWNBOUNO 

1065 

58 

39  * 

3449 

59 

956 

70 

27  * 

3070 

* 

TOTAL 

2010 

56 

41  * 

6900 

64 

1823 

73 

24  * 

6842 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

★ 

UPBOUND 

697 

36 

58  * 

3366 

72 

718 

62 

16  * 

3856 

* 

DOWNBOUNO 

814 

44 

52  * 

3416 

59 

783 

60 

21  » 

2990 

♦ 

TOTAL 

1511 

40 

55  * 

6782 

65 

1501 

61 

19  * 

6846 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

•24X 

•45X 

OX  « 

•IX 

OX 

-  17X 

3  OX 

-36X  • 

OX 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

★ 

UPBOUND 

2099 

40 

55  * 

9504 

59 

1983 

57 

16  * 

8872 

* 

DOWNBOUNO 

2218 

42 

54  * 

9790 

68 

2101 

56 

18  * 

9966 

* 

TOTAL 

4317 

41 

54  * 

19294 

64 

4084 

57 

17  * 

18838 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUND 

1647 

18 

74  * 

10630 

66 

1816 

51 

8  • 

11044 

* 

OOWNBOUND 

1788 

22 

73  * 

10852 

63 

1949 

52 

10  * 

10146 

* 

TOTAL 

3435 

20 

74  * 

21482 

64 

3765 

52 

9  * 

21190 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-20X 

-59X 

7X  * 

11X 

12% 

•  7% 

16X 

•52X  * 

12X 

**** 

’ (ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . . 

. 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

AU  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

798 

2.1 

2.1 

1754.7 

23.0 

2.5 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

407 

1.8 

.9 

756.6 

10.7 

1.0 

•  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1767 

1.4 

1.0 

2524.0 

24.0 

2.3 

* CURRENT  YEAR 

*  ************* 

1/86  THRU  9/86 

907 

******** 

2.9 

******** 

1.0 

2669.5 

43.0 

1.7 

HO  0«TA  PFPORTFO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DA IA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LAGRANGE  LOCK  &  DAM  PAGE  69 

ILLINOIS 

F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

■THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  • 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADEO 

(X) 

1*1 

* 

* 

* 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES 

RECRTN 

(X) 

Y*1 

* 

* 

* 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

It 

UPBOUND 

792 

52 

46 

* 

3296 

59 

• 

751 

80 

18 

* 

3212 

* 

D0WN80UND 

945 

57 

41 

* 

3312 

75 

* 

833 

76 

22 

* 

3670 

* 

TOTAL 

1737 

55 

43 

* 

6608 

67 

* 

1584 

78 

20 

* 

6882 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

660 

43 

54 

* 

3285 

62 

* 

639 

60 

17 

* 

3349 

* 

DOUNBOUND 

782 

50 

48 

* 

3280 

76 

* 

694 

56 

21 

* 

3643 

* 

TOTAL 

1442 

47 

51 

* 

6565 

69 

* 

1333 

58 

19 

* 

6992 

W 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««« 

-16X 

■29X 

-IX 

* 

-OX 

IX 

* 

-15X 

37X 

-20X 

* 

IX 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1959 

40 

57 

* 

9912 

46 

* 

1774 

52 

13 

* 

7572 

* 

DOWNBOUND 

2110 

42 

55 

* 

10234 

83 

• 

1884 

52 

15 

* 

12463 

* 

TOTAL 

4069 

41 

56 

* 

20146 

65 

* 

3658 

52 

14 

* 

20035 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UP80UN0 

1473 

23 

74 

* 

10428 

55 

* 

1568 

47 

8 

* 

9372 

* 

DOUNBOUND 

1625 

26 

71 

• 

10659 

79 

* 

1678 

47 

9 

* 

12404 

* 

TOTAL 

3098 

24 

73 

* 

21087 

67 

* 

3246 

47 

9 

* 

21776 

* 

•>»>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-23X 

■53X 

-IX 

* 

4X 

8X 

* 

1 1X 

18X 

-45X 

* 

8% 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSL) 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

750 

3.1 

3 

.1 

2369.0 

94.8 

16.  1 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

429 

1.2 

.7 

539.2 

8.3 

2.2 

* 

*  YEAR  T 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1754 

1.5 

1 

.1 

2699.3 

94.8 

13.5 

. 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

989 

»*#**•***< 

1.5 

**#**< 

.6 

1504.1 

»*#•** 

24.0 

2.7 

k**  ***• *« 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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PACE  70 


LOCK  t  DAM  11 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

********1 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

BARGES 

******* 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

'THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  * 

'PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

1692 

84 

14 

2577 

47 

1032 

43 

55  * 

1801 

★ 

DOWNBOUND 

1726 

85 

13 

2555 

94 

1039 

42 

56  * 

3479 

* 

TOTAL 

3418 

85 

14 

5132 

71 

2071 

43 

56  * 

5280 

'CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

★ 

UPBOUND 

1949 

85 

13 

2566 

58 

1120 

43 

55  * 

2231 

* 

DOWNBOUND 

1952 

85 

13 

2579 

91 

1123 

42 

56  * 

3406 

* 

TOTAL 

3901 

85 

13 

5145 

74 

2243 

43 

55  * 

5637 

*>•>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

14X 

14X 

8X 

OX 

5X 

8X 

8X 

7X  * 

6X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

'PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

2566 

75 

22 

6149 

41 

1895 

55 

44  * 

3730 

* 

DOWNBOUND 

2543 

76 

21 

5488 

95 

1826 

53 

45  * 

7521 

* 

TOTAL 

5109 

76 

21 

11637 

66 

3721 

54 

44  * 

11251 

*  -  - F. W f  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

*r 

UPBOUND 

2665 

78 

19 

5234 

56 

1849 

53 

46  * 

4369 

■<r 

DOWNBOUND 

2642 

78 

19 

4859 

92 

1824 

51 

47  * 

64  73 

* 

TOTAL 

5307 

78 

19 

10093 

74 

3673 

52 

46  * 

.  * 

10847 

PERCENT 

CHANGE  <«« 

3* 

6X 

-6X 

-13X 

•3X  * 

-IX 

-4X 

2X  * 

3X 

V\.:  tines  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG 

DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

•  . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

#  :  *  l  R  0 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL 

TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL ) 

STALLED  VSL S 

•r  JTR 

7/85  THRU 

9/85 

274 

1.3 

.7 

376.6 

14.2 

1.0 

*  -  .  -  -  F  H  T  Q T  R 

7/86  THRU 

9/86 

315 

1.4 

.9 

471.5 

24.7 

2  9 

*  'FAR 

0  DAT 

E 

YFAR 

1/85  THRU 

9/85 

564 

1.3 

.6 

741 .7 

14.2 

2.3 

' '  - -rNT  'FAR 

1/86  THRU 

9/86 

553 

1.8 

.9 

1003.7 

65.5 

7.5 

>.  i'»  REPORTED  FOP  THE 

FOLLOWING  MONTHS 

OF 

1985 

JAN 

FEB 

*.  •  «.  M  i/ •  rrip r f 0  rnp  IMF 

FOLLOWING  MONTHS 

OF 

1986 

JAN 

FEB 
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LOCK  t  0AM  12 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


PAGE  71 


*  QUARTERLY  REPORT 

‘THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL  VESSEL* 

RECRTN  TOWS  * 

<X>  (X)  • 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  • 

RECRTN  • 

(X)  • 

********* 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

1522 

83 

15  * 

2698 

51 

1027  45 

54  • 

2008 

* 

DOWN BOUND 

1520 

83 

15  * 

2698 

94 

1067  43 

56  * 

36C4 

* 

TOTAL 

3042 

83 

15  * 

5396 

72 

2094  44 

55  • 

5612 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUND 

1720 

83 

16  * 

2810 

60 

1145  45 

54  • 

2488 

* 

DOWN BOUND 

1767 

84 

15  * 

2797 

89 

1205  43 

56  • 

3589 

* 

TOTAL 

3487 

83 

15  * 

5607 

75 

2350  44 

55  * 

.  * 

6077 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

14X 

14X 

1SX  * 

3X 

7X 

12X  12X 

12%  * 

8% 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

2336 

73 

25  * 

6758 

42 

1904  58 

41  • 

4189 

* 

DOWNBOUNO 

2351 

74 

23  * 

6040 

95 

1909  54 

44  * 

8194 

* 

TOTAL 

4687 

73 

24  • 

12798 

67 

3813  56 

42  • 

12383 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

2420 

75 

23  • 

5886 

57 

1914  55 

44  * 

4911 

* 

DOWNBOUNO 

2519 

76 

22  • 

5430 

92 

1965  53 

46  * 

7111 

* 

TOTAL 

4939 

76 

23  • 

11316 

74 

3879  54 

45  * 

.  * 

12022 

•»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

5X 

8X 

•IX  * 

•11X 

2X 

IX  2X 

7X  * 

-2X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME  MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS)  (ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

242 

1.2 

.6 

304.0 

5.3 

.  4 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

280 

1.3 

.6 

385.8 

6.3 

1.0 

*  TEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

523 

1.3 

.6 

706.1 

25.0 

1.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

539 

1.7 

.8 

962.6 

106.0 

5.5 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  13 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


♦  QUARTERLY  REPORT 

‘THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  « 

(X)  • 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COHMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  * 

.  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

1648 

84 

14  • 

2668 

51 

969 

47 

52  « 

2007 

* 

DOWN BOUND 

1616 

84 

14  * 

2716 

93 

982 

47 

51  * 

3623 

* 

TOTAL 

3264 

84 

14  • 

5384 

72 

1951 

47 

51  * 

5630 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

1918 

85 

14  * 

2802 

60 

1028 

50 

48  * 

2498 

* 

DOWNBOUND 

1927 

85 

14  * 

2810 

90 

1049 

49 

49  * 

3598 

* 

TOTAL 

3845 

85 

14  * 

5612 

75 

2077 

50 

48  * 

6096 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

17X 

18X 

15X  * 

4X 

7X 

6X 

12X 

ox  * 

8X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

★ 

UPBOUNO 

2529 

75 

23  * 

6768 

42 

1837 

60 

38  * 

4209 

* 

DOWNBOUND 

2462 

75 

22  « 

6041 

95 

1746 

59 

39  • 

8193 

* 

TOTAL 

4991 

75 

23  * 

12809 

67 

3563 

60 

39  « 

12402 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

2706 

77 

21  * 

5913 

57 

1749 

60 

38  * 

4938 

★ 

DOWNBOUND 

2702 

78 

20  * 

5457 

91 

1755 

59 

39  • 

7119 

* 

TOTAL 

5408 

77 

21  * 

11370 

73 

3504 

60 

38  * 

. * 

12057 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

ex 

11X 

•IX  * 

-11X 

-2X 

2X 

2X 

-2X  * 

-2X 

>****++«*< 

*#*< 

*•** 

•  • 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYEO  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

227 

1.1 

.5 

262.1 

6.5 

1.5 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

249 

.9 

.4 

241.6 

4.2 

1.5 

*  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

482 

1.2 

.5 

623.8 

25.4 

3.1 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

480 

1.0 

.4 

512.2 

16.4 

6.7 

*  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  19G5  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 


72 


PAGE  73 


LOCK  l  DAM  14 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAM) 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  * 

(X)  * 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

CONNER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

* 

* 

* 

* 

PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

1038 

67 

31 

3130 

52  * 

878 

66 

33  * 

2412 

* 

DOWN BOUND 

986 

65 

33 

3238 

92  * 

905 

64 

34  * 

4081 

* 

TOTAL 

2024 

66 

32 

6368 

72  * 

1783 

65 

33  * 

6493 

* 

CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

948 

59 

39 

3510 

56  * 

897 

72 

27  * 

2888 

* 

DOWNBOUND 

994 

61 

37 

3477 

90  * 

919 

70 

29  * 

4247 

* 

TOTAL 

1942 

60 

38 

6987 

73  * 

1816 

71 

28  * 

7135 

* 

»»  PERCENT  CHANGE  <«« 

-4X 

-12X 

14X 

9% 

10X  * 

IX 

10X 

-14X  * 

9X 

YEAR  TO  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

1830 

52 

45 

8212 

42  * 

1888 

76 

22  * 

5089 

DOWNBOUND 

1745 

51 

45 

7422 

93  * 

1813 

74 

24  * 

9554 

TOTAL 

3575 

52 

45 

15634 

66  * 

3701 

75 

23  * 

14643 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

1561 

50 

47 

7321 

53  * 

1674 

77 

21  * 

5712 

DOWNBOUND 

1575 

52 

46 

6707 

92  * 

1646 

77 

22  * 

8506 

TOTAL 

3136 

51 

46 

14028 

72  * 

3320 

77 

21  * 

14218 

»»  PERCENT  CHANGE  <«« 

•12% 

•13X 

-9X 

-10X 

-3X  * 

•10X 

-7X 

-15X  * 

•2% 

******** 

******** 

******** 

** 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS} 


THIRD  QUARTER 


AVG  DELAY  AVG  DELAY 
DELAYED  OF  OF 

TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 


(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS  * 


PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 
CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 


YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  779 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  754 


1196.3 

1411.3 


NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN 
NO  OATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  l  DAM  14  AUXILIARY  1 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


AAAAAAAAAAAAAAAAAA 

A* 

»*** 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  • 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

‘THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

<X> 

(X) 

(X)  * 

‘PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

2517 

100 

0  * 

0 

0 

576 

0 

99  * 

0 

* 

DOWNBOUND 

2557 

99 

0  * 

0 

0 

570 

0 

98  • 

0 

★ 

TOTAL 

5074 

99 

0  * 

0 

0 

1146 

0 

99  * 

0 

‘CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

A 

UPBOUND 

2173 

99 

0  * 

2 

0 

548 

0 

99  * 

0 

* 

DOWNBOUND 

2166 

100 

0  * 

0 

0 

535 

0 

100  * 

0 

A 

TOTAL 

4339 

99 

0  • 

2 

0 

1083 

0 

99  * 

0 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-14X 

•  14% 

ox  * 

OX 

ox 

-5X 

66X 

5X  * 

OX 

*  YEAR  T 

0  DATE 

‘PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

3679 

100 

0  * 

0 

0 

856 

0 

99  * 

0 

* 

DOWNBOUND 

3709 

99 

0  * 

0 

0 

852 

0 

99  * 

0 

A 

TOTAL 

7388 

99 

0  * 

0 

0 

1708 

0 

99  * 

0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

A 

UPBOUND 

3133 

99 

0  * 

2 

0 

821 

0 

99  • 

0 

A 

DOWNBOUND 

3133 

100 

0  • 

0 

0 

817 

0 

100  * 

0 

A 

TOTAL 

6266 

99 

0  • 

2 

0 

1638 

0 

99  * 

0 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-  15X 

•15X 

ox  • 

OX 

ox 

-4X 

***< 

m 

***** 

3X  • 

ox 

•  * 

‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

A . 

DELAYED 

OF 

Of 

TIME 

MAX 

DF 

‘THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSIS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

‘CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

0 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  YEAR 

TO  DATE 

*PKrVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•CURREhT  year 

************** 

1/86  THRU  9/86 

n 

1 .8 

.0 

** 

.0 

k*«* 

.0 

.0 

*  * 

NO  DATA  REPOK T ED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1VS5  JAN  FES  MAR  APR 
NO  DATA  REPORTED  rOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  APR 
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LOCK  1  DAM  IS 
MISSISSIPPI  RIVER 
Fi  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


ft******************************************************** 

QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL* 

BARGES  BARGES  * 

L  CAGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

CQMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

THIRD  QUARTER 

(X) 

<%) 

(X)  * 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR  7/8S  THRU  9/8S 

* 

UPROUNO 

385 

12 

81 

3013 

57  * 

585 

95 

3  * 

25m  7 

DOWN BOUND 

364 

8 

84 

3124 

90  * 

576 

95 

2  * 

3989 

TOTAL 

749 

10 

82 

6137 

73  * 

1161 

95 

3  • 

6536 

CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

* 

UP BOUND 

473 

17 

75 

3350 

61  * 

671 

92 

6  * 

3043 

DOWN  BOUND 

502 

21 

72 

3305 

88  • 

682 

91 

7  * 

4165 

TOTAL 

975 

19 

73 

6655 

74  * 

1353 

91 

6  * 

7208 

»»  PERCENT  CHANGE  ««« 

30% 

149X 

16X 

8X 

9%  * 

16X 

1 1X 

160X  * 

10X 

YEAR  TO  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/8S  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

952 

9 

83 

7955 

46  * 

1468 

96 

2  * 

5389 

DOWN  BOUND 

921 

10 

81 

7116 

92  * 

1349 

96 

2  * 

9309 

TOTAL 

1873 

9 

82 

15071 

67  * 

2817 

96 

2  * 

14698 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

1068 

15 

75 

7231 

56  * 

1498 

92 

6  • 

6048 

OOWNBOUNO 

1032 

15 

76 

6580 

90  * 

1424 

93 

5  * 

8415 

TOTAL 

2100 

15 

76 

13811 

72  * 

2922 

92 

6  * 

14463 

>>»  PERCENT  CHANGE  ««« 

12% 

84X 

3X 

-8X 

-IX  • 

3% 

OX 

143X  * 

•IX 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 

.  DELAYED  OF  OF  TIME  MAX  OF 

THIRD  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


PREVIOUS 

CURRENT 

QTR 

QTR 

7/85  THRU 

7/86  THRU 

9/85 

9/86 

293 

310 

1.9 

1.4 

.9 

.6 

559.8 

457.8 

10.6 

7.6 

1.3 

1.2 

YEA 

R  T 

0  DAT 

E 

PREVIOUS 

YEAR 

1/85  TNRU 

9/85 

736 

1.9 

.9 

1409.7 

12.4 

1  . 0 

current 

Yl  AR 

1/86  thru 

9/86 

675 

1.4 

.6 

971 .6 

7.6 

1  1 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAN  IS  AUXILIARY  1  PAGE  76 

MISSISSIPPI  RIVHR 
FA  ROCK  ISLANO 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES  BARGES 

** 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

<X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

2083 

96 

2  • 

62 

54 

767 

11 

88  * 

38 

* 

DOWN  BOUND 

2184 

95 

2  * 

79 

18 

820 

11 

87  * 

17 

* 

TOTAL 

4267 

96 

2  • 

141 

34 

1587 

11 

87  • 

55 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

• 

UPBOUND 

2254 

95 

2  • 

84 

54 

867 

13 

85  * 

72 

* 

DOWN BOUND 

2332 

95 

2  • 

67 

20 

853 

12 

87  • 

19 

* 

TOTAL 

4586 

95 

2  • 

151 

39 

1720 

12 

86  * 

91 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

7X 

6X 

21X  * 

7X 

22X 

8% 

22X 

6X  * 

65X 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

3150 

94 

2  * 

132 

45 

1280 

13 

85  • 

64 

* 

DOWNBOUND 

3095 

94 

3  * 

147 

19 

1320 

14 

84  » 

37 

* 

TOTAL 

6245 

94 

3  • 

279 

31 

2600 

14 

85  * 

101 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

3058 

93 

3  * 

150 

51 

1321 

15 

83  • 

116 

* 

DOWNBOUND 

3092 

93 

3  • 

135 

19 

1296 

16 

83  * 

36 

* 

TOTAL 

6150 

93 

3  * 

285 

36 

2617 

16 

83  • 

.  * 

152 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-IX 

2X 

2  OX  • 

2X 

15X 

OX 

14X 

-IX  • 

50X 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

A VC  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

#  . . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

*  T  H  I  R  0 

QUARTER 

TOWS 

OELAYED 

TOWS 

ALL  TCVS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

20 

.1 

.0 

2.9 

1.3 

.5 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

11 

1.2 

.1 

13.9 

12.4 

2.4 

*  TEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

42 

.1 

.0 

7.1 

1.3 

.8 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

30 

.5 

.0 

•  * 

17.8 

12.4 

1.9 

•  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  CATA  RFPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  198*  JAN  FEB 
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LOCK  l  DAM  16 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


A************** 

******* 

* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

* 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  * 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

» 

UP BOUND 

913 

58 

38 

3250 

58 

902 

66 

32  * 

2818 

* 

DOWN BOUND 

968 

59 

36 

3384 

87 

945 

64 

33  • 

4207 

* 

TOTAL 

1881 

59 

37 

6634 

73 

1847 

65 

32  * 

7025 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

959 

55 

40 

3745 

60 

979 

67 

30  • 

3317 

* 

DOWNBOUNO 

1124 

61 

36 

3635 

87 

1026 

65 

33  • 

4492 

* 

TOTAL 

2083 

58 

38 

7380 

73 

2005 

66 

32  * 

.  * 

7809 

* 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

10X 

10X 

12X 

11X 

1 1X 

8X 

10X 

5X  * 

11% 

* 

.  * 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UP BOUND 

1705 

44 

50 

8689 

45 

1971 

77 

21  * 

5815 

* 

DOWN BOUND 

1796 

48 

46 

7808 

91 

1916 

74 

24  * 

10070 

* 

TOTAL 

3501 

46 

48 

16497 

67 

3887 

75 

22  * 

15885 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

1692 

43 

51 

8105 

55 

1920 

76 

22  * 

6641 

* 

DOWNBOUNO 

1855 

49 

46 

7400 

88 

1914 

74 

24  * 

9311 

* 

TOTAL 

3547 

46 

48 

15505 

71 

3834 

75 

23  • 

.  * 

15952 

* 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

IX 

OX 

2X 

6X 

OX 

•IX 

-IX 

OX  * 

OX 

******** 

* 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

•THIRD  QUARTER 

DELAYED 

TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

DELAYED  TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

ALL  TOWS 

TOTAL  DELAY 

TIME 

(TOWS) 

DELAY 

MAX 

(ALL  VSL ) 

AVG  STALL 

OF 

STALLED  vsls 

•PREVIOUS 

OTR 

7/85  THRU 

9/85 

395 

1.4 

.7 

563.8 

24.8 

.7 

•CURRENT 

QTR 

7/86  THRU 

9/86 

426 

1.2 

.6 

513.0 

25.4 

2.5 

•  YEA 

R  T 

0  OAT 

E 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

9/85 

923 

1.3 

.7 

1278.7 

24.8 

2.5 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

9/86 

962 

3.1 

1.7 

2990.4 

236.5 

26.4 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  17 
MISSISSIPPI  RIVER 
F 4  ROCK  ISLAND 

NORTH  CENTRAL  OIVISION 


*************** 

** 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  • 

TOTAL 

LOADED 

thtai  rnMMPD 

RECRTN  • 

KTOHS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

673 

52 

45  * 

3403 

61 

780 

71 

27  * 

3075 

* 

DOWNBOUND 

719 

55 

43  * 

3478 

87 

805 

68 

29  * 

4274 

* 

TOTAL 

1392 

53 

44  * 

6881 

74 

1585 

69 

28  • 

7349 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

702 

47 

50  * 

3919 

61 

856 

72 

25  * 

3541 

* 

DOWNBOUND 

807 

54 

44  * 

3792 

86 

877 

71 

27  * 

4645 

* 

TOTAL 

1509 

51 

47  * 

7711 

73 

1733 

71 

26  * 

8186 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <<«< 

8% 

3X 

14X  * 

12X 

1 1X 

9* 

12X 

2X  • 

1 IX 

•  YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

1358 

37 

60  * 

9182 

47 

1801 

81 

17  * 

6454 

* 

DOWNBOUND 

1396 

42 

56  * 

8166 

89 

1704 

79 

19  * 

10348 

* 

TOTAL 

2754 

39 

58  • 

17348 

67 

3505 

80 

18  • 

16802 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

1220 

34 

62  * 

8425 

57 

1648 

81 

16  * 

7095 

* 

DOWNBOUND 

1308 

40 

57  * 

7695 

89 

1627 

80 

18  • 

9691 

* 

TOTAL 

2528 

37 

59  • 

16120 

72 

3275 

80 

17  * 

. * 

16786 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

•ax 

-12X 

-5X  * 

■  7X 

■OX 

-6X 

-5X 

-9X  • 

•OX 

****************** 

********* 

*• 

***** 

*• 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

viy  OF 

•THIRD 

0  U  A  R  T  E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

334 

1.5 

.8 

533.1 

24.0 

2.6 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

391 

1.6 

.9 

648.5 

24.0 

3.5 

*  YEAR 

T  0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

931 

5.1 

2.9 

4788.5 

92.2 

8.1 

♦CURRENT  YEAR 

************** 

1/86  THRU  9/86 

848 

3.9 

2.2 

** 

3346.0 

261.5 

14.8 

** 

NO  DAT*  REPOPTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN 
NO  DATA  REPOPTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  l  0AM  16 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAM) 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 


************* 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  « 

<%>  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(%) 

* 

• 

* 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

.  * 

TONNAGE 

KTONS 

* 

* 

* 

* 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UP  BOUND 

916 

63 

34 

* 

3503 

60 

* 

876 

65 

33  * 

3126 

* 

DOWN BOUND 

892 

62 

34 

* 

3511 

88 

* 

883 

63 

35  * 

4359 

* 

TOTAL 

1808 

63 

34 

* 

7014 

74 

* 

1759 

64 

34  * 

7465 

* 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UP BOUND 

1030 

63 

34 

* 

4028 

59 

* 

1006 

62 

36  * 

3547 

* 

DOWN BOUND 

1103 

67 

32 

* 

3848 

87 

* 

1005 

61 

37  * 

4759 

* 

TOTAL 

2133 

65 

33 

* 

7876 

73 

* 

2011 

62 

36  * 

.  * 

8306 

* 

* 

»»  PERCENT 

CHANCE  «<« 

17% 

22% 

13% 

* 

12% 

10% 

* 

*. 

14% 

10% 

21X  * 

10X 

# 

* 

YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UP  BOUND 

1701 

49 

48 

9466 

46 

1978 

75 

23  * 

6531 

DOWNBOUND 

1702 

51 

45 

8366 

90 

1877 

73 

25  * 

10707 

TOTAL 

3403 

50 

46 

17832 

67 

3855 

74 

24  * 

17238 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

1692 

52 

45 

8710 

55 

1895 

72 

26  * 

7127 

DOWNBOUND 

1723 

55 

43 

7872 

89 

1825 

71 

26  * 

9977 

TOTAL 

3415 

53 

44 

16582 

71 

3720 

72 

26  • 

.  * 

17104 

»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

OX 

7X 

-5X 

-7X 

•OX 

•3X 

-6% 

4X  * 

-OX 

*(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

341 

1.5 

.8 

519.2 

9.6 

.9 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

386 

1.3 

.7 

529.3 

6.5 

2.4 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

901 

1.5 

.8 

1409.0 

14.0 

1.6 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

849 

2.3 

1 

.3 

1963.3 

34.1 

2.7 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  19 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


PAGE  80 


QUARTERLY  REPORT 

‘THIRD  QUARTER 

VESSEL  VESSEL  VESSEL* 

TOTAL  RECRTN  TOWS  * 

(X)  (X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

* 

* 

* 

* 

‘PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UP80UND 

672 

50 

46  * 

3656 

59 

497 

66 

31  * 

3196 

DOWNBOUND 

710 

54 

43  * 

3621 

89 

509 

62 

35  * 

4577 

TOTAL 

1382 

52 

45  * 

7277 

74 

1006 

64 

33  * 

7773 

‘CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

* 

*  UPBOUND 

714 

46 

50  * 

4192 

56 

569 

66 

31  * 

3476 

*  DOWNBOUND 

783 

51 

45  * 

3951 

89 

599 

61 

36  * 

4988 

*  TOTAL 

1497 

49 

47  * 

8143 

72 

1168 

64 

34  * 

....  * 

8464 

*>»>  PERCENT  CHANGE  «<« 

8X 

2X 

14X  * 

1 1X 

8X 

16X 

14X 

19X  * 

8% 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

‘PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

* 

*  UPBOUND 

1410 

37 

58  * 

9950 

44 

1136 

76 

21  * 

6455 

*  DOWNBOUND 

1416 

40 

55  * 

8791 

91 

1086 

74 

24  * 

11401 

*  TOTAL 

2826 

38 

56  * 

18741 

66 

2222 

75 

22  * 

17856 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

* 

‘  UPBOUND 

1287 

34 

60  * 

9230 

51 

1086 

75 

22  * 

6972 

* 

•  DOWNBOUND 

1327 

38 

56  » 

8316 

91 

1090 

71 

26  * 

10720 

* 

*  TOTAL 

2614 

36 

58  » 

17546 

70 

2176 

73 

24  * 

.  * 

17692 

* 

★ 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <«« 

-7X 

-13X 

-4X  * 

■6X 

•IX 

2X 

4X 

**** 

4X  * 

OX 

* 

** 

‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

* . . 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

DF 

* 

‘THIRD  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

* 

‘PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

253 

.9 

.4 

250.5 

4.3 

1  .4 

♦ 

‘CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

288 

.8 

.3 

256.0 

6.2 

2.0 

♦ 

.  * 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

‘PPEVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

637 

.9 

.3 

599.6 

4.3 

1.2 

* 

‘CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

608 

.9 

.3 

576.8 

24.5 

1.5 

* 

*  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS 

OF  1985 

FEB 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS 

OF  1986 

JAN  FEB 

III 


MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  I  SUM) 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

♦THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  • 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

* 

* 

* 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  CONKER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  * 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UP BOUND 

719 

47 

45 

* 

3687 

58 

* 

795 

76 

22  • 

3176 

* 

DOUNBOUND 

731 

48 

44 

* 

3710 

90 

• 

795 

76 

22  * 

4750 

* 

TOTAL 

1450 

47 

45 

* 

7397 

74 

* 

1590 

76 

22  • 

7926 

* 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UP BOUND 

725 

44 

49 

* 

4209 

56 

* 

857 

78 

20  * 

3472 

* 

DOUNBOUND 

753 

47 

47 

* 

4002 

89 

* 

866 

75 

23  • 

5069 

* 

TOTAL 

1478 

45 

48 

* 

8211 

72 

* 

1723 

77 

21  * 

8541 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

IX 

-2X 

10X 

* 

1 1X 

7X 

* 

8X 

8X 

6X  * 

7X 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1441 

31 

59 

* 

10105 

43 

* 

1882 

85 

13  * 

6455 

* 

DOUNBOUND 

1403 

32 

58 

* 

8937 

92 

• 

1760 

85 

13  • 

11671 

* 

TOTAL 

2844 

32 

58 

* 

19042 

66 

* 

3642 

85 

13  * 

18126 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

1306 

31 

60 

* 

9360 

50 

* 

1723 

85 

13  * 

6977 

* 

DOUNBOUND 

1336 

34 

57 

* 

8537 

91 

* 

1707 

83 

15  • 

11027 

* 

TOTAL 

2642 

32 

58 

* 

17897 

70 

* 

3430 

84 

14  • 

18004 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

•7X 

-4X 

-6X 

* 

6X 

-OX 

* 

-5X 

-6X 

IX  • 

-OX 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

* 

•THIRD 

*  . 

0  U  A  R  T  E  R 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VS1. '  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

298 

1.4 

.6 

445.4 

5  \ 

2.0 

* 

•CURRENT  OTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

312 

1.6 

.6 

501.2 

8.2 

1.1 

* 

♦  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

796 

1.5 

.7 

1263.4 

24.6 

2.4 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

737 

2.7 

►  ** 

1.3 

N*< 

2045.8 

***** 

87.6 

********** 

4.6 

********* 

* 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  21 
MISSISSIPPI  RIVER 
F 4  ROCK  ISLAND 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL  VESSEL  VESSEL* 

TOTAL  RECRTN  TOWS  * 

(X)  (X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

.  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

766 

53 

41  * 

3748 

56 

800 

75 

23  * 

3138 

* 

DOWN BOUND 

771 

54 

42  * 

3801 

92 

817 

74 

24  • 

4959 

* 

TOTAL 

1537 

54 

42  * 

7549 

74 

1617 

74 

23  * 

8097 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

★ 

UPBOUND 

791 

49 

45  * 

4294 

54 

895 

78 

20  • 

3449 

* 

DOWN  BOUND 

830 

53 

43  * 

4023 

92 

905 

75 

23  * 

5249 

★ 

TOTAL 

1621 

51 

44  * 

8317 

72 

1800 

77 

22  * 

.  * 

8698 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

5X 

OX 

11X  * 

10X 

7X 

1 1X 

14X 

3X  * 

7X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

★ 

UPBOUNO 

1533 

37 

56  * 

10279 

41 

1907 

83 

15  * 

6344 

* 

DOWN BOUND 

1474 

38 

56  * 

9137 

94 

1814 

83 

15  * 

12205 

* 

TOTAL 

3007 

38 

56  * 

19416 

66 

3721 

83 

15  * 

13549 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

★ 

UPBOUND 

1436 

33 

59  * 

9790 

48 

1871 

86 

12  * 

6979 

* 

D0WN80UND 

1452 

36 

58  * 

8944 

93 

1855 

84 

14  • 

11779 

* 

TOTAL 

2888 

34 

59  • 

18734 

69 

3726 

85 

13  * 

.  * 

18758 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-3X 

•12X 

OX  * 

•3X 

IX 

OX 

2X 

•*** 

- 1 1X  * 

IX 

*• 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

346 

1.6 

.8 

564.1 

8.2 

3.3 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

399 

2.8 

1.5 

1140.4 

24.2 

2.4 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

862 

1.5 

.8 

1363.3 

82.2 

4.7 

♦CURRENT  YEAR 

************** 

1/86  THRU  9/86 

910 

3.3 

******* 

1.7 

3066.5 

87.6 

3.6 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  8  DAM  22 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*************** 

*« 

*8 

***•8 

•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKCES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTH 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

• 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UP SOUND 

798 

54 

43 

3875 

54 

* 

783 

78 

20  * 

3124 

DOWN BOUND 

826 

55 

42 

3906 

93 

* 

825 

76 

22  * 

5185 

TOTAL 

1624 

55 

43 

7781 

74 

• 

1608 

77 

21  • 

8309 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPSOUND 

787 

48 

48 

4373 

53 

* 

901 

81 

17  • 

3480 

DOWNBOUNO 

833 

51 

46 

4086 

92 

* 

908 

79 

19  • 

5421 

TOTAL 

1620 

50 

47 

8459 

72 

• 

1809 

80 

18  * 

8901 

»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-OX 

•9X 

9X 

8X 

6X 

* 

12X 

17X 

-3X  * 

7X 

YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

1570 

40 

56 

10483 

41 

* 

1873 

85 

13  * 

6353 

DOWN BOUND 

1523 

40 

56 

9313 

95 

* 

1795 

84 

14  * 

12584 

TOTAL 

3093 

40 

56 

19796 

66 

* 

3668 

84 

13  * 

18937 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

1468 

32 

62 

10105 

47 

• 

1887 

87 

11  * 

7or 

DOWNBOUND 

1471 

34 

61 

9142 

94 

* 

1850 

86 

12  • 

12260 

TOTAL 

2939 

33 

62 

19247 

69 

* 

3737 

87 

11  * 

19339 

»»  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

•4X 

•20X 

4X 

2X 

IX 

* 

IX 

4X 

-  13X  * 

2X 

************** 

>•< 

t*S 

***** 

• 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

428 

2.1 

1 

.3 

921.7 

14.5 

4.8 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

554 

4.0 

2 

.9 

2258.6 

24.0 

2.3 

•  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1066 

2.2 

1 

.3 

2444.4 

24.0 

3.6 

•CURRENT  Yi.'R 

1/86  THRU  9/86 

>166 

3.9 

** 

2 

.4 

r*s 

4553.8 

91 .6 

5.9 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  l  DAM  1  MAIN  CHBR  1 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

*  LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

*  TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

1833 

85 

13  * 

444 

53 

*  919 

30 

69  * 

330 

* 

DOWN BOUND 

1874 

85 

13  * 

440 

55 

*  891 

31 

68  • 

347 

* 

TOTAL 

3707 

85 

13  • 

884 

54 

•  1810 

30 

68  * 

677 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

2000 

80 

18  * 

662 

62 

*  1038 

46 

52  * 

458 

* 

DOWN BOUND 

2216 

80 

17  * 

701 

38 

*  1089 

48 

50  * 

393 

* 

TOTAL 

4216 

80 

17  * 

1363 

50 

*  2127 

47 

51  * 

851 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

13X 

6X 

54X  « 

54X 

42X 

•  1 A 

82X 

-  12X  * 

25X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

2822 

80 

17  * 

888 

52 

*  1585 

36 

62  * 

641 

* 

DOWNBOUNO 

2876 

80 

17  * 

871 

53 

*  1554 

37 

62  * 

683 

* 

TOTAL 

5698 

80 

17  • 

1759 

53 

*  3139 

36 

62  * 

1324 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUNO 

2779 

75 

21  * 

1073 

64 

*  1547 

50 

48  • 

794 

• 

DOWNBOUNO 

3023 

75 

21  * 

1107 

37 

•  1621 

51 

47  • 

586 

* 

TOTAL 

5802 

75 

21  * 

2180 

50 

•  3168 

50 

48  • 

1380 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

1* 

-4X 

26X  • 

23X 

18X 

*  OX 

38X 

•22X  • 

4X 

•  ••*1 

***** 

•  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . . . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

OELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSl)  STALLED  VSLS  * 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

64 

.2 

.0 

16.8 

2.0 

1.9 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

114 

.3 

.0 

39.7 

8.0 

.6 

•  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

118 

.2 

.0 

32.4 

2.0 

1.2 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

158 

.3 

.0 

53.3 

**** 

8.0 

.6 

*• 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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MISSISSIPPI  RIVER 

F5  ST  PAUL 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  *  LCKGES  LCKGES  LCKGES  *  TONNAGE  * 


T  H  I  R  0 

0  U  A  R  T  E  R 

TOTAL 

RECRTN 

(X) 

TOWS 

(X) 

* 

• 

TOTAL 

LOADED 

(X) 

TOTAL  CONNER 

(X) 

RECRTN  * 

(X)  * 

K70NS  * 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

• 

• 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UP80UN0 

28 

32 

60 

* 

32 

37 

27 

66 

33  • 

15  * 

DOWN BOUND 

38 

28 

60 

* 

44 

56 

37 

78 

18  * 

3:  • 

TOTAL 

66 

30 

60 

* 

76 

48 

64 

73 

25  • 

* 

»»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

OX 

OX 

OX 

* 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX  » 

ox  • 

YEAR  T 

0  0  A  T  E 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

• 

* 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

• 

UPBOUNO 

28 

32 

60 

* 

32 

37 

27 

66 

33  * 

75  • 

DOWN BOUND 

38 

28 

60 

* 

44 

56 

37 

78 

18  * 

33  • 

TOTAL 

66 

30 

60 

• 

76 

48 

64 

73 

25  * 

48  • 

>»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

OX 

OX 

OX 

• 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX  • 

OX  • 

MM 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL  * 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

• 

•third 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS  * 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

1 

.6 

.0 

6 

.6 

.0  • 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1 

.6 

6* 

.0 

6 

.6 

.c  • 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  F[B 

NO  DAT*  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL 
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LOCK  8  DAM  2 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


ft************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMKER 

RECRTN  • 

KTONS 

*  T  H  I  R  D 

QUARTER 

(X) 

<*) 

(*) 

(*) 

(X)  * 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

2819 

89 

10 

2826 

23 

1240 

40 

58  * 

996 

DOWN BOUND 

2856 

89 

10 

2748 

97 

1243 

39 

59  • 

3836 

TOTAL 

5675 

89 

10 

5574 

59 

2483 

40 

59  • 

4832 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUNO 

3425 

88 

10 

3037 

30 

1578 

49 

49  • 

1380 

DOWN BOUND 

3423 

89 

10 

2981 

93 

1548 

49 

50  * 

4107 

TOTAL 

6848 

89 

10 

6018 

61 

3126 

49 

49  * 

5487 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

20* 

20* 

17* 

7* 

11* 

25* 

55* 

6*  • 

13* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

# 

UPBOUNO 

4424 

82 

15 

6064 

21 

2191 

48 

50  • 

1943 

DOWNBOUNO 

4529 

83 

14 

5664 

97 

2200 

47 

51  • 

7970 

TOTAL 

8953 

82 

14 

11728 

58 

4391 

48 

51  * 

9913 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUNO 

4796 

86 

13 

5193 

33 

2334 

52 

47  • 

257* 

DOWNBOUNO 

4767 

86 

12 

4913 

95 

2343 

50 

48  * 

6823 

TOTAL 

9563 

86 

13 

10106 

63 

4677 

51 

47  • 

9397 

*>>»  percent 

CHANGE  <«« 

6* 

11* 

5* 

13* 

6* 

6* 

13* 

OX  * 

5* 

*****  ************************************************ 


(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


DELATED 


AVG  OELAT 
OF 


AVG  DELAY 
OF 


TOTAL  DELAY  OELAY  AVG  STALL 


*  T  H  I  R 

D 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS)  (ALL 

VSl)  STALLED 

VSLS 

•PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU 

9/85 

312 

1.0 

.5 

317.6 

5.1 

.0 

•CURRENT 

QTR 

7/86  THRU 

9/86 

365 

.9 

.4 

344.4 

5.2 

.0 

*  TEA 

R  T 

0  DAT 

E 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

9/85 

633 

1.0 

.5 

682.7 

5.3 

.0 

•CURRENT 

TEAR 

1/86  THRU 

9/86 

628 

1.5 

.7 

970.3 

11.2 

4.9 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  t  DAM  2  AUXILIARY  1 
MISSISSIPPI  RIVER 
FS  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


• ****+*•*•**+•• 

#8 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  “ 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

MHHO 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X)  “ 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

• 

• 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

• 

• 

*»»»  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX  • 

OX 

OX 

OX  * 

cx 

•  YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

• 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

• 

* 

•»»>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

OX 

OX 

OX 

ox 

ox  * 

OX 

ox 

ox  * 

ox 

M»***#«***#+*»**8 

“(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


“THIRD  QUARTER 


AVG  DELAY  AVG  DELAY 
DELAYED  OF  OF 

TOWS  OELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TINE  NAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL )  STALLED  VSLS 


•  YEAR  TO  DATE 


HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  0AM  3 
MISSISSIPPI  A  IVES 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


******** 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  L CAGES 

LCXGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  • 

• 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

UPBOUND 

3981 

93 

6  * 

2402 

27 

1503 

29 

69  • 

975 

DOWN BOUND 

4048 

93 

6  * 

2399 

96 

1517 

28 

69  * 

3376 

TOTAL 

8029 

93 

6  * 

4801 

61 

3020 

29 

69  * 

4351 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUND 

5420 

93 

6  • 

2978 

31 

1825 

41 

57  • 

1392 

DOWN BOUND 

5052 

93 

6  * 

2963 

92 

1830 

42 

56  * 

4061 

TOTAL 

10472 

93 

6  * 

5941 

62 

3655 

42 

56  * 

.  * 

5453 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

30* 

29X 

41X  * 

23X 

24X 

21X 

76X 

IX  • 

25X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

UPBOUND 

5823 

90 

9  * 

5290 

24 

2532 

37 

61  * 

1943 

DOWNBOUNO 

6056 

90 

8  * 

4891 

97 

2562 

35 

63  * 

6939 

TOTAL 

11879 

90 

8  * 

10181 

59 

5094 

36 

62  • 

8882 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

6910 

91 

8  * 

4917 

35 

2630 

43 

55  * 

2569 

DOWNBOUND 

6601 

91 

8  * 

4687 

94 

2666 

43 

55  * 

6497 

TOTAL 

13511 

91 

8  * 

9604 

64 

5296 

43 

55  * 

.  * 

9066 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

m 

14X 

5X  * 

-5% 

IX 

3X 

23X 

•  7X  * 

2X 

*************** 

************************************* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

• 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

268 

.7 

.3 

193.0 

5.9 

2.4 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

363 

.9 

.5 

346.2 

5.2 

.7 

*  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

513 

.8 

.4 

438.8 

10.6 

1 .4 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

579 

1.1 

.5 

652.7 

18.0 

2.8 

*  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FES 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  l  DA*  A 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  0IV1S1ON 


*  OUAJTWIY  HEPOftT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(k) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(k)  • 

SARGCS 

TOTAL 

SARGES 

LOADED 

(k) 

•  < 

• 

• 

• 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  CONNER 

(k) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(k)  * 

TONNAGE  * 

KTONS  • 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

• 

UPSOUNO 

3027 

91 

7 

2462 

27 

• 

1359 

31 

66  * 

•016  • 

DOWN SOUND 

3399 

84 

7 

2452 

97 

• 

1355 

32 

65  * 

3457  • 

TOTAL 

6426 

87 

7 

4914 

62 

• 

2714 

31 

65  • 

44  7"}  * 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

• 

UPSOUNO 

3637 

90 

9 

3089 

30 

• 

1593 

46 

* 

1 44?  • 

DOWNBOUNO 

3646 

90 

9 

3115 

94 

• 

1665 

44 

53  * 

4299  • 

TOTAL 

7283 

90 

9 

6204 

62 

• 

3258 

45 

5?  • 

5’L1  • 

*»»»»  PERCENT 

change  <<<<< 

i3k 

16k 

40k 

26k 

27X 

• 

20k 

71k 

3X  * 

2C3  * 

*  TEAR  T 

O  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  TEAR 

T/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPSOUNO 

4227 

87 

12 

5468 

24 

• 

2375 

39 

55  • 

1980  • 

DOUNSOUNO 

4565 

81 

11 

5064 

97 

• 

2317 

39 

55  • 

7200  • 

TOTAL 

8792 

84 

12 

10532 

59 

• 

4692 

39 

55  * 

9180  • 

•CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

• 

UPSOUNO 

4647 

87 

12 

5178 

34 

* 

2373 

48 

50  * 

2669  • 

DOUNSOUNO 

4691 

88 

11 

4898 

95 

• 

2420 

46 

52  • 

6813  * 

TOTAL 

9338 

87 

11 

10076 

64 

• 

4  793 

47 

51  • 

948?  • 

•»>»>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

6k 

10k 

4k 

4k 

3k 

• 

2k 

22k 

5k  * 

3\  * 

*< 

**«*«*« 

1*1 

r***»*r**««*t 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

total  delay 

DELAY  AVG 

$TAU 

DELAYEO 

OF 

Of 

TIME 

MAI 

Of 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

OCLAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSl  )  ST AL  LED  VSi  5  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

272 

.8 

.4 

232  5 

11  .4 

s  • 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

362 

.9 

.5 

359.5 

7.0 

.  w  • 

*  TEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  VF AR 

1/85  THRU  9/85 

523 

.9 

.4 

SOI  .5 

n  w 

* 

•CURRENT  Y  ll* 

1/86  Thru  9/86 

538 

1.0 

• 

.5 

562.7 

7.0 

MO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEE 
NO  DATA  REPORTED  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  Of  1986  JAN  FEE 
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LOCK  t  DAM  S 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


»*****•*•***••**••« 

*  quarterly  report 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

L  CAGES  L  CAGES 

L CAGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

total  COMMER 

RECRTN  • 

ATONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X) 

•PPEVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

URBOUNO 

2375 

89 

10  • 

2439 

29 

1176 

36 

61  * 

1031 

DOWN BOUND 

2413 

89 

10  • 

2437 

96 

1169 

37 

60  * 

3416 

TOTAL 

4788 

89 

10  * 

4876 

63 

2345 

36 

60  * 

4447 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

UP80UND 

2892 

87 

11  • 

2967 

32 

1505 

46 

51  * 

1471 

DOUN ROUND 

3010 

88 

11  • 

3136 

93 

1526 

48 

50  • 

4337 

TOTAL 

5902 

88 

11  • 

6103 

64 

3031 

47 

50  * 

5808 

•>»»>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

23X 

21X 

39X  * 

?5X 

27X 

29X 

66X 

SX  * 

30X 

*  TEAR  T 

0  DATE 

• 

• 

•-RFVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

UP  BOUND 

3239 

S3 

16  * 

5391 

26 

2009 

46 

50  • 

2080 

DOWN BOUND 

3257 

83 

15  • 

4981 

97 

1938 

46 

50  • 

7053 

TOTAL 

6496 

83 

16  * 

10372 

60 

394  7 

46 

50  • 

9133 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

■ 

URNOUND 

3707 

84 

15  • 

5029 

36 

2182 

50 

47  • 

/n* 

OOWMOLMO 

3811 

84 

14  • 

4969 

94 

2201 

50 

47  • 

6  9D? 

total 

7518 

84 

14  • 

9998 

65 

4383 

50 

47  • 

9636 

*>>>>  PERCENT 

CHANCE  <<<<< 

15X 

17X 

6X  * 

sx 

4X 

11X 

20X 

4X  • 

5X 

** 

*TALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  A  VC 

STALL 

* 

DELAYED 

Of 

OF 

T  IME 

MAX  OF 

•third 

QUARTER 

TOWS 

OELAYEO 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSl)  STALLED  vsls 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

243 

8 

.4 

211.6 

5  6 

.0 

•CURRENT  QTR 

• 

7/86  THRU  9/86 

364 

1.0 

.5 

391  1 

6.5 

2.4 

•  TEAR 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

453 

.8 

.3 

401 . 1 

115 

0 

•CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

532 

.9 

.k 

506  6 

11.8 

2.4 

x~  :at«  riposted  tor  the  following  months  oe  1985  jan  eer 
XL.  t't  REPORTED  FOR  THE  FOUOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEI 
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LOCK  l  OAK  6 
MISSISSIPPI  HIVED 
F5  ST  PAUL 
MOUTH  CENTRAL  DIVISION 


•  QUAJtTERlY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  • 

******* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*R 

• 

« 

• 

LCKGES  L  CAGES 

TOTAL  COMMCR 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

• 

UPBOUNO 

2588 

90 

9 

2515 

31 

• 

1344 

33 

64  * 

1171 

DOWN  BOUND 

2597 

90 

9 

2532 

97 

* 

1454 

31 

66  • 

3585 

TOTAL 

5185 

90 

9 

5047 

64 

• 

2798 

32 

65  * 

4  756 

CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

• 

UPBOUNO 

3704 

90 

9 

3112 

36 

» 

1793 

43 

55  • 

1678 

DOWN  SOUND 

3851 

88 

8 

3168 

94 

• 

1852 

41 

57  * 

4396 

TOTAL 

7555 

89 

9 

6280 

65 

• 

3645 

42 

56  * 

6074 

>»»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

45% 

44% 

41X 

24X 

26X 

• 

30% 

73% 

11%  * 

27% 

TEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPBOUNO 

3537 

84 

15 

5657 

27 

• 

2244 

42 

55  • 

2319 

DOWN  BOUND 

3484 

84 

15 

5268 

97 

• 

2301 

40 

57  • 

74o3 

TOTAL 

7021 

84 

15 

10925 

61 

• 

4545 

41 

56  * 

9782 

CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

4637 

86 

12 

5354 

39 

• 

2536 

47 

51  • 

3088 

DOWN BOUND 

4746 

85 

12 

5179 

95 

• 

2592 

45 

53  * 

7204 

TOTAL 

9183 

86 

12 

10533 

66 

* 

5128 

46 

52  * 

10292 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

33% 

36X 

8% 

3X 

4% 

• 

12% 

25X 

5%  * 

5% 

♦(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DEL  AT 

AVG  DEL AT 

TOTAL  DELAT 

DELAT  AVG 

stall 

DELATED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELATED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STA. 

LEO  VSl  > 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

263 

.9 

.4 

239  4 

10.0 

.  3 

CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

362 

.7 

.4 

283.7 

3.4 

2.  ' 

tear  t 

0  0  A  T  £ 

PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

508 

.9 

.4 

466.1 

10.0 

<  5 

CURRENT  UAR 

1/86  thru  9/86 

547 

.8 

• 

.4 

MU 

490.1 

8.6 

1  . 3 

NO  DATA  REPOSTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  198*  JAN  FEB 
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LOCK  t  DAN  7 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
WORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

recrtn 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  CONNER 

RECRTN  » 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

CX) 

<X)  • 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  thru  9/85 

• 

* 

UPBOUNO 

3667 

93 

6  * 

2513 

31 

1536 

30 

68  * 

1161 

* 

DOWN BOUND 

3598 

92 

6  * 

2531 

97 

159* 

29 

69  * 

3582 

* 

TOTAL 

7265 

92 

6  * 

5C4* 

6* 

3130 

29 

68  * 

*7*3 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

4556 

91 

7  • 

3087 

35 

1928 

*0 

57  • 

16*6 

* 

DOWN BOUND 

*710 

90 

7  • 

3219 

9* 

1977 

*1 

57  • 

**69 

* 

total 

9266 

<0 

7  • 

6306 

65 

3905 

*1 

57  * 

6115 

♦>>>>  PERCENT 

change  <<<<< 

27TL 

2*X 

*0X  * 

25X 

27X 

2*X 

72X 

*X  » 

. • 

28X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPBOUNO 

523* 

88 

10  • 

5668 

27 

2650 

37 

60  * 

2301 

• 

DOWNBOUND 

5130 

88 

10  * 

5259 

97 

2627 

36 

61  * 

7*71 

• 

TOTAL 

1036* 

88 

10  * 

10927 

61 

5277 

36 

61  * 

9772 

•CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

6323 

89 

9  • 

5332 

38 

297* 

*2 

56  * 

3039 

* 

DOWNBOUNO 

6*12 

88 

8  • 

5230 

95 

2976 

*1 

57  « 

727* 

* 

TOTAL 

12735 

88 

9  « 

10562 

66 

5950 

*2 

56  • 

......  • 

10313 

*>>»>  PERCENT 

change  «<<< 

zzx 

22X 

8X  • 

•3X 

5X 

12X 

28X 

•  ••• 

*X  « 

5X 

•  • 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

stall 

•  .  . 

delayed 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

277 

.9 

.5 

2*9.6 

6.5 

.6 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

*06 

.9 

.5 

380.1 

5.5 

.0 

*  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

536 

.9 

.* 

503.0 

6.5 

1  .9 

•CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

610 

.9 

.5 

602.3 

»*••• 

7.7 

*.5 

•  • 

nr  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
HO  data  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  i  DAM  8 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


PAGE  93 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  • 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  CONNER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

(TONS 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

UPBOUNO 

1843 

87 

12 

2528 

36 

1183 

35 

62  * 

1357 

DOWN  BOUND 

1903 

87 

12 

2534 

96 

1187 

35 

62  * 

3540 

TOTAL 

3746 

87 

12 

5062 

66 

2370 

35 

62  * 

4897 

CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

2446 

85 

14 

3177 

39 

1487 

47 

52  * 

1882 

DOUNBOUND 

2539 

85 

13 

3272 

92 

1518 

48 

51  * 

4408 

TOTAL 

4985 

85 

13 

6449 

66 

3005 

47 

51  * 

6290 

»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

33X 

SOX 

44X 

27X 

27X 

26X 

69X 

5X  * 

28X 

YEAR  T 

0  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

2668 

79 

20 

5802 

30 

1974 

47 

50  * 

2632 

DOUNBOUND 

2702 

79 

19 

5317 

97 

1924 

46 

51  * 

7456 

TOTAL 

5370 

79 

19 

11119 

62 

3898 

47 

51  * 

10088 

CUP5ENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUNO 

3183 

80 

18 

5534 

41 

2166 

51 

47  * 

3429 

DOUNBOUND 

3299 

81 

17 

5370 

93 

2203 

51 

47  * 

7295 

TOTAL 

6482 

81 

17 

10904 

67 

4369 

51 

47  • 

1072*. 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

20X 

22X 

10X 

-IX 

5X 

12X 

23X 

4X  * 

6% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STAlL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

249 

.9 

.5 

237.1 

10.4 

.  c 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

379 

1.2 

.7 

482.4 

10.0 

_  o 

YEAR  T 

0  DATE 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

468 

.9 

.4 

446.6 

10.4 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

567 

1.1 

fr* 

.5 

674.1 

10.0 

3.6 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS 


OF  1985  JAN  FEB 
OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  9  P*S€  94 

MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

****** 

VESSEL 

** 

* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

*  T  H  I  R  D 

QUARTER 

(X) 

<%) 

* 

<%) 

(X) 

(X)  * 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

2030 

88 

11 

* 

2490 

45 

1113 

36 

61  • 

1655 

* 

DOWN BOUND 

1961 

88 

11 

* 

2432 

95 

1120 

35 

62  • 

3356 

* 

TOTAL 

3991 

88 

11 

* 

4922 

70 

2233 

36 

62  • 

5011 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2381 

85 

14 

* 

3204 

57 

1444 

46 

52  * 

2676 

* 

DOWNBOUND 

2370 

85 

14 

• 

3264 

87 

1440 

46 

52  * 

4172 

* 

TOTAL 

4751 

85 

14 

* 

6468 

72 

2884 

46 

52  * 

.  * 

6848 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

19% 

14% 

49% 

* 

3U 

35X 

29X 

66X 

9%  * 

36X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2821 

81 

18 

* 

5772 

40 

1900 

48 

50  * 

3431 

* 

DOWNBOUND 

2725 

81 

18 

* 

5161 

95 

1849 

46 

51  * 

7164 

* 

TOTAL 

5546 

81 

18 

• 

10933 

66 

3749 

47 

50  * 

10595 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3128 

81 

18 

* 

5576 

57 

2099 

51 

47  * 

4650 

* 

DOWNBOUND 

3144 

81 

18 

* 

5366 

90 

2110 

51 

47  * 

7005 

* 

TOTAL 

6272 

81 

18 

* 

10942 

73 

4209 

51 

47  * 

.  * 

11655 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

13% 

12% 

12% 

* 

0% 

10X 

12X 

21% 

**** 

5X  • 

10X 

ft* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

165 

1.3 

.4 

214.8 

4.5 

1.6 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

244 

1.3 

.4 

333.8 

5.5 

4.9 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85 

THRU 

9/85 

338 

1.2 

.4 

416.4 

5.4 

1.4 

* '  jRRF  NT  YEAR 

1/86 

THRU 

9/86 

387 

1.3 

.4 

516.5 

5.5 

3.4 

»'»  BfPOCTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
<•«  REPORTED  for  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  l  DAM  10 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  • 

(X)  • 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

»** 

* 

* 

* 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

******* 

LCKGES 

RECRTN 

(X) 

t*** 

* 

* 

* 

******  * 

TONNAGE 

KTONS 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2090 

88 

11 

* 

2599 

44 

* 

1227 

35 

63 

* 

1673 

* 

DOWN BOUND 

2165 

88 

10 

* 

2578 

95 

* 

1273 

34 

65 

* 

3513 

* 

TOTAL 

4255 

88 

11 

* 

5177 

69 

* 

2500 

35 

64 

* 

5186 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2317 

83 

15 

* 

3365 

57 

* 

1524 

47 

52 

* 

2808 

* 

DOWN BOUND 

2369 

84 

14 

* 

3359 

89 

* 

1633 

45 

54 

* 

4378 

* 

TOTAL 

4686 

84 

15 

* 

6724 

73 

* 

3157 

46 

53 

* 

7186 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

10X 

4X 

49X 

* 

29X 

37X 

* 

26X 

66X 

4X 

* 

38% 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3108 

81 

18 

* 

6154 

38 

* 

2172 

47 

52 

* 

3474 

* 

DOWNBOUND 

3147 

82 

17 

* 

5496 

95 

* 

2173 

44 

55 

* 

7569 

* 

TOTAL 

6255 

81 

17 

* 

11650 

65 

• 

4345 

45 

53 

* 

11043 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3013 

78 

20 

* 

5966 

56 

* 

2239 

53 

46 

* 

4902 

* 

DOWNBOUND 

3083 

79 

19 

* 

5633 

91 

* 

2355 

50 

48 

* 

7460 

* 

TOTAL 

6096 

78 

20 

* 

11599 

73 

* 

4594 

51 

47 

* 

12362 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-2X 

-6% 

1 1X 

* 

■OX 

11X 

* 

5X 

20X 

6X 

* 

1 1X 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

* 

• . . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

♦THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

215 

.9 

.4 

213 

.3 

4.5 

.0 

* 

•CURRENT  OTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

280 

1.0 

.3 

282 

.7 

5.7 

.0 

* 

♦  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

447 

1.0 

.4 

462 

.7 

10.0 

.5 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

455 

1.0 

1*4 

.3 

456.8 

5.7 

******* 

**** 

.0 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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ST  ANTHONY  FALLS  UPPER  LID 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

* 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UP BOUND 

1028 

81 

17  * 

292 

34 

612 

31 

66  * 

144 

* 

DOWN BOUND 

1095 

82 

15  * 

285 

77 

614 

31 

67  * 

317 

* 

TOTAL 

2123 

81 

16  • 

577 

55 

1226 

31 

67  • 

461 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1290 

75 

21  * 

398 

37 

822 

46 

53  * 

206 

* 

DOUNBOUND 

1452 

78 

17  • 

372 

64 

893 

43 

55  * 

356 

* 

TOTAL 

2742 

77 

19  * 

770 

50 

1715 

44 

54  * 

562 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

29X 

22X 

50X  * 

33X 

21X 

39X 

98X 

13X  • 

21X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

★ 

UPBOUND 

1633 

73 

22  * 

577 

34 

1059 

40 

58  * 

292 

* 

DOWN BOUND 

1752 

75 

20  * 

551 

73 

1092 

38 

60  • 

593 

* 

TOTAL 

3385 

74 

21  • 

1128 

53 

2151 

39 

59  * 

885 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

♦ 

* 

* 

UPBOUND 

1766 

72 

23  * 

583 

43 

1172 

47 

51  * 

362 

* 

OOWNBOUND 

1958 

75 

20  * 

553 

59 

1267 

44 

54  * 

478 

* 

TOTAL 

3724 

74 

21  * 

1136 

51 

2439 

46 

53  * 

.  * 

840 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

10X 

8X 

12X  • 

OX 

3X 

13X 

33X 

OX  • 

-5X 

A******************************************************** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

20 

.2 

.0 

5.3 

1.2 

.3 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

35 

.3 

.0 

11.2 

1.2 

32.6 

*  YEAR 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

44 

.2 

.0 

12.7 

1.2 

.4 

•CURRENT  YEAR 

*************** 

1/86  THRU  9/86 

48 

.3 

.0 

14.7 

***** 

1.6 

25.5 

** 

MO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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ST  ANTHONY  FAUS  LOWER  LtO 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*4 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES 

RECRTN 

(X) 

*4 

* 

* 

* 

********* 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

1170 

70 

20 

* 

443 

54 

677 

38 

60 

* 

335 

DOWN BOUND 

1163 

77 

20 

* 

436 

54 

672 

38 

61 

* 

341 

TOTAL 

2333 

74 

20 

* 

879 

54 

1349 

38 

60 

* 

676 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

1421 

68 

29 

* 

734 

60 

953 

53 

45 

* 

503 

DOWN BOUND 

1587 

71 

25 

* 

716 

40 

1006 

51 

48 

* 

423 

TOTAL 

3008 

70 

27 

* 

1450 

50 

1959 

52 

47 

* 

926 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

28X 

21X 

70X 

* 

64X 

53X 

45X 

99X 

12X 

* 

36X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

1826 

65 

27 

* 

892 

53 

1195 

46 

52 

* 

654 

DOUNBOUND 

1884 

70 

26 

* 

864 

53 

1210 

45 

53 

* 

673 

TOTAL 

3710 

68 

26 

* 

1756 

53 

2405 

45 

53 

* 

1327 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

2005 

63 

33 

* 

1137 

63 

1410 

56 

42 

* 

850 

DOUNBOUND 

2209 

66 

30 

* 

1115 

38 

1487 

54 

44 

* 

609 

TOTAL 

4214 

65 

31 

* 

2252 

50 

2897 

55 

43 

* 

1459 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

13X 

8X 

34X 

• 

28X 

22X 

20X 

46X 

-OX 

* 

9X 

**< 

**1 

********* 

**< 

****** 

**B 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYEO 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

71 

.2 

.0 

19 

.2 

1.3 

.3 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

169 

.3 

.0 

58.5 

6.1 

.4 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

144 

.3 

.0 

44 

.8 

1.3 

.3 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

224 

.3 

*4 

.0 

T*4 

73 

.8 

**« 

6.1 

*4 

.3 

********* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 


MISSISSIPPI  RIVER 

F5  ST  PAUL 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL 

*  .  TOTAL 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

RECRTN 

(%) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(%>  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(%) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(%) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

.  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UP BOUND 

3078 

92 

7  * 

2438 

28 

1445 

35 

62  • 

1037 

★ 

DOWN BOUND 

3081 

91 

7  * 

2447 

96 

1533 

33 

64  * 

3434 

* 

TOTAL 

6159 

91 

7  « 

4885 

62 

2978 

34 

63  * 

4471 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

3885 

89 

8  • 

3004 

32 

1867 

43 

55  * 

1472 

* 

DOWN BOUND 

4073 

90 

8  * 

3134 

94 

1924 

41 

56  * 

4342 

★ 

TOTAL 

7958 

89 

8  * 

6138 

64 

3791 

42 

56  * 

5814 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

29% 

26% 

39%  * 

25% 

27% 

27% 

55% 

12%  * 

30% 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

4465 

86 

11  • 

5406 

26 

2496 

44 

53  * 

2068 

* 

DOWN BOUND 

4363 

86 

11  * 

4998 

97 

2530 

41 

56  * 

7082 

* 

TOTAL 

8828 

86 

11  • 

10404 

60 

5026 

42 

54  * 

9150 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

★ 

UPBOUND 

5085 

86 

11  * 

5081 

36 

2749 

46 

51  * 

2737 

* 

DOWNBOUNO 

5253 

86 

10  * 

4961 

95 

2750 

43 

54  • 

6901 

* 

TOTAL 

10338 

86 

10  * 

10042 

65 

5499 

44 

53  * 

.  * 

9638 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

17% 

17% 

6%  • 

•3% 

4% 

9% 

14% 

6%  • 

5% 

** 

•CALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

254 

.8 

.4 

212.4 

10.0 

5.7 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

354 

.8 

.4 

308.7 

4.1 

1.5 

•  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

48 8 

.8 

.4 

432.9 

10.0 

5.7 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

533 

.9 

.4 

481.1 

4.3 

1.5 

*************** 

******** 

********* 

** 

NO  OATA  REPORTFD  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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BONNEVILLE  LOCK  t  0AM 
COLUMBIA  RIVER 
G2  PORTLAND 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*************** 

»** 

•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

• 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

• 

* 

UPBOUND 

404 

39 

53 

* 

745 

31 

* 

572 

83 

12  * 

363 

DOWN BOUND 

426 

40 

53 

* 

775 

91 

* 

601 

86 

8  * 

1460 

TOTAL 

830 

39 

53 

* 

1520 

62 

* 

1173 

85 

10  * 

1843 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

458 

35 

56 

• 

841 

30 

* 

656 

88 

8  * 

998 

DOUNBOUND 

439 

35 

58 

* 

863 

93 

* 

682 

90 

5  * 

1804 

TOTAL 

897 

35 

57 

* 

1704 

62 

• 

1338 

89 

6  * 

2802 

»>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

8X 

-2X 

15X 

* 

12X 

12X 

* 

14X 

19X 

-28X  • 

52X 

YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

* 

UPBOUND 

943 

22 

69 

* 

2189 

26 

* 

1572 

89 

5  • 

997 

DOUNBOUND 

967 

24 

70 

* 

2293 

94 

♦ 

1652 

90 

4  • 

4980 

TOTAL 

1910 

23 

69 

* 

4482 

60 

* 

3224 

89 

4  * 

5977 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

974 

25 

67 

* 

2097 

32 

* 

1579 

89 

5  • 

1692 

OOUNBOUND 

990 

26 

68 

* 

2193 

92 

* 

1657 

90 

3  * 

4335 

TOTAL 

1964 

26 

67 

* 

4290 

63 

* 

3236 

89 

4  • 

6027 

>»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

2X 

15X 

OX 

* 

-4X 

-OX 

* 

OX 

OX 

-9X  • 

OX 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

434 

1.2 

1 

.2 

558.8 

10.5 

.4 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

479 

1.1 

1 

.0 

559.5 

7.9 

.0 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1276 

1.2 

1 

.1 

1574.2 

11.3 

1.3 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1282 

1.0 

k*1 

1 

.0 

►  * 

1367.2 

****** 

7.9 

.0 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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THE  DALLES  DAM 
COLUMBIA  RIVER 
G2  PORT  LAW) 


NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

♦THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

.  * 

TONNAGE 

KTONS 

♦PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

245 

34 

62 

591 

38 

248 

68 

21  ♦ 

547 

DOWN BOUND 

253 

36 

60 

573 

89 

251 

67 

21  * 

1249 

TOTAL 

498 

35 

61 

1164 

63 

499 

68 

21  * 

1796 

♦CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

273 

28 

70 

689 

37 

285 

72 

16  • 

448 

DOWN BOUND 

260 

23 

73 

695 

89 

279 

76 

14  * 

1576 

TOTAL 

533 

26 

72 

1384 

63 

564 

74 

15  • 

2024 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

rx 

-20% 

24  X 

18X 

19X 

13X 

23X 

-19X  * 

12X 

♦  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

♦PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

582 

17 

77 

1671 

33 

632 

76 

10  * 

1131 

DOWN BOUND 

597 

21 

75 

1655 

92 

648 

74 

11  * 

3646 

TOTAL 

1179 

19 

76 

3326 

62 

1280 

75 

11  * 

4777 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

605 

19 

77 

1640 

42 

670 

74 

11  * 

1325 

* 

DOWN  BOUND 

599 

16 

79 

1686 

89 

668 

76 

9  • 

3631 

* 

TOTAL 

1204 

17 

78 

3326 

66 

1338 

75 

10  * 

.  * 

4956 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

ZX 

-6X 

4X 

OX 

5X 

4% 

4X 

3X  * 

3% 

rft*******i 

******** 

** 

*•** 

** 

♦CALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

♦ . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

♦THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

♦PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

259 

.2 

.1 

55.9 

2.6 

10.8 

♦CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

350 

.1 

.1 

62.3 

1.1 

.1 

*  YEAR 

TO  0  A  T  E 

♦PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

751 

.1 

.1 

144.9 

2.6 

10.8 

•CURRENT  YEAR 

************** 

1/86  THRU  9/86 

842 

.1 

** 

.1 

137.6 

***** 

1.9 

21.7 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOP  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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PAGE  1 0 ’ 


JOHN  OAT  LOCK  t  DAM 
COLUMBIA  RIVER 
C2  PORTLAND 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

• 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONMAGt 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

• 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

• 

UPBOUNO 

231 

28 

67 

* 

590 

39 

* 

230 

74 

16  * 

638 

DOWN SOUND 

244 

33 

63 

* 

569 

87 

• 

240 

70 

20  * 

1154 

TOTAL 

475 

30 

65 

• 

1159 

63 

• 

470 

72 

18  * 

1792 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

• 

• 

UPBOUNO 

266 

23 

73 

* 

691 

37 

* 

266 

79 

12  * 

465 

DOWN SOUND 

249 

20 

76 

* 

677 

90 

* 

260 

80 

11  * 

1508 

TOTAL 

515 

21 

74 

* 

1368 

63 

* 

526 

79 

11  * 

1973 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

8X 

-22X 

24X 

• 

18X 

19X 

• 

11X 

22X 

•  27X  * 

10X 

YEAR  T 

0  DATE 

• 

• 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

580 

15 

77 

• 

1631 

34 

* 

612 

77 

7  • 

1220 

DOWN BOUND 

615 

19 

73 

* 

1640 

91 

• 

638 

75 

10  • 

3477 

TOTAL 

1195 

17 

75 

* 

3271 

62 

* 

1250 

76 

9  * 

4697 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUHD 

586 

15 

81 

* 

1657 

42 

* 

641 

78 

8  * 

1363 

DOWN  BOUND 

630 

13 

73 

* 

1631 

90 

* 

627 

77 

8  • 

3466 

TOTAL 

1216 

14 

77 

* 

3288 

66 

* 

1268 

78 

8  * 

4829 

»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

IX 

•  15X 

4X 

* 

OX 

5X 

* 

IX 

4X 

-6X  * 

2X 

»****#*« 

***** 

*(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

NA> 

OF 

THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

310 

.1 

.1 

33.3 

1.8 

2.1 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

386 

.2 

.2 

78.4 

2.0 

.0 

YEAR  T 

0  DATE 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

894 

.0 

.0 

83.8 

1.8 

2.5 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

936 

.2 

kr*< 

.2 

1*1 

224.9 

7.4 

6.0 

******** 

NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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WILLAMETTE  FALLS  LOCKS  1  -  4 
WILLAMETTE  RIVER 
G2  PORTLAND 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


****************** 

***• 

*•** 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

"THIRD 

QUARTER 

(%) 

(%)  * 

<%>  * 

(%) 

(%)  * 

•PREVIOUS  QIR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPBOUND 

450 

61 

34  • 

239 

91  * 

464 

55 

44  * 

51 

DOWN BOUND 

493 

65 

23  * 

179 

95  * 

417 

53 

46  * 

48 

TOTAL 

943 

63 

28  * 

418 

93  * 

881 

54 

45  * 

99 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

« 

* 

UPBOUND 

556 

42 

52  * 

353 

60  * 

565 

67 

31  » 

47 

DOWNBOUNO 

593 

46 

40  * 

301 

99 

569 

66 

33  * 

120 

TOTAL 

1149 

44 

46  * 

654 

78 

1134 

67 

32  * 

.....  * 

If' 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<v 

21% 

•13% 

96%  » 

56% 

32% 

28% 

58% 

-  7X  • 

68% 

*  TEAR  T 

0  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

1125 

44 

45  * 

665 

72 

1168 

66 

32  * 

122 

* 

DOWNBOUNO 

1190 

47 

38  * 

584 

96 

1121 

65 

33  * 

201 

* 

TOTAL 

2315 

45 

41  • 

1249 

83 

2289 

66 

33  * 

323 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

1287 

32 

61  * 

973 

53 

*  1389 

76 

22  * 

125 

* 

DOWNBOUND 

1347 

36 

55  * 

915 

99 

1409 

75 

24  * 

388 

* 

TOTAL 

2634 

34 

58  * 

1888 

75 

»  2798 

75 

23  • 

.  * 

513 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

13% 

•14% 

5A  * 

51* 

36% 

22% 

39% 

-13%  » 

58% 

****************** 

******** 

***** 

***** 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

270 

.0 

.0 

4.5 

.1 

.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

491 

.6 

.7 

410.9 

402.6 

.0 

*  YEAR 

0  DATE 

‘PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

970 

.0 

.0 

50.2 

32.5 

.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1468 

.5 

.5 

830.0 

***** 

402.6 

.0 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


102 


PAGE  103 


WILLAMETTE  FALLS  GUARD  LOCK 
WILLAMETTE  RIVER 
G2  PORTLAND 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


** 

***• 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL 

BARGES 

BARGES 

L  CAGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

came* 

RECRTN  * 

K  TON  S 

•THIRD  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  * 

•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

• 

•  UPIOUNO 

517 

41 

28 

166 

84 

508 

40 

39  * 

28 

•  DOWN BOUND 

576 

47 

18 

110 

93 

466 

35 

42  • 

30 

•  TOTAL 

109J 

44 

23 

276 

88 

974 

37 

40  * 

58 

•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

* 

*  UP BOUND 

594 

24 

46 

288 

50 

642 

22 

28  • 

29 

*  DOWN  BOUND 

635 

29 

36 

232 

97 

617 

12 

31  • 

102 

•  TOTAL 

1227 

27 

41 

520 

71 

1259 

17 

29  * 

.  * 

131 

•>>»>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

12X 

30* 

98X 

88X 

'2X 

29X 

39X 

-  5X  * 

1 25X 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

* 

•  UP BOUND 

1107 

33 

33 

403 

56 

1120 

40 

33  * 

48 

*  DOWN BOUND 

1175 

38 

27 

324 

94 

1062 

35 

36  * 

121 

•  TOTAL 

2282 

35 

30 

727 

73 

2182 

38 

34  * 

169 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

* 

*  UPBOUNO 

1469 

17 

51 

768 

38 

1548 

35 

20  * 

65 

•  DOWNBOUNO 

1512 

19 

47 

715 

96 

1511 

28 

23  • 

355 

•  TOTAL 

2981 

18 

49 

1483 

66 

3059 

31 

21  • 

.  * 

420 

«»>>  PERCENT  CHANGE  <«« 

30* 

•33X 

111X 

103X 

B5X 

40X 

17X 

-  12X  • 

148X 

** 

8***1 

******** 

*  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

OELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD  OUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

254 

.0 

.0 

4.2 

24.0 

.0 

•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

497 

.0 

.0 

8.3 

.6 

.0 

•  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

693 

.0 

.0 

11.6 

24.0 

.0 

•CURRENT  Yc.AR  1/86  THRU  9/86 

1456 

.0 

* 

.0 

24.4 

***** 

.6 

.0 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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H I  RAM  M  CHI TTEMOEM  LOCKS  PACE  104 

LAKE  WASHINGTON  SHP  CA 
G3  SEATTLE 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

LOADED 

RECRTN  * 

KTONS 

H L wR <  R 

•  VS  ■  RM.  WVRT-w 

•THIRD 

0  U  A  R  T  E  R 

(X) 

(X)  * 

(X) 

<x> 

(X)  * 

• 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

UPBOUNO 

7492 

84 

4  • 

480 

69 

846 

77 

12  * 

445 

DOWN  BOUND 

6613 

85 

4  • 

596 

55 

810 

76 

14  • 

264 

TOTAL 

14105 

85 

4  • 

1076 

61 

1656 

77 

13  * 

709 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUNO 

7512 

86 

4  * 

407 

81 

920 

78 

11  • 

522 

DOWN  BOUND 

6770 

83 

4  • 

618 

51 

871 

75 

13  • 

132 

TOTAL 

14282 

84 

4  * 

1025 

63 

1791 

76 

12  * 

......  * 

654 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

IX 

OX 

IX  • 

4X 

•  IX 

8X 

8X 

2X  • 

7X 

•  YEAR 

0  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

UPBOUNO 

13415 

82 

6  * 

1128 

73 

2302 

78 

11  * 

1146 

DOWNBOUND 

12508 

80 

7  * 

1874 

60 

2529 

79 

10  • 

644 

TOTAL 

25923 

81 

6  • 

3002 

65 

4831 

79 

10  • 

1790 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

12994 

83 

6  * 

1067 

79 

2242 

78 

12  • 

1275 

DOWNBOUND 

12625 

80 

7  • 

1941 

60 

2430 

79 

11  • 

501 

TOTAL 

25619 

82 

6  * 

3008 

67 

4672 

78 

12  * 

.  * 

1776 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

•IX 

-OX 

•OX  * 

OX 

3X 

•3X 

3X 

6X  » 

-OX 

•  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

516 

.0 

.0 

41.3 

2.4 

1.8 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

563 

.0 

.0 

46.5 

1.6 

1.2 

*  TEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1469 

.0 

.0 

119.9 

2.4 

1.7 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1518 

.0 

.0 

123.9 

1.6 

17.8 

*# 

NO  OAT*  REPORTEO  EON  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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HIRAM  N  CHITTENDEN  LOCKS  AUX1  PAGE  105 

LAKE  WASHINGTON  SHP  CA 
G3  SEATTLE 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


******••**•****«**•*-*****•***•********•*****************•******•********•***•*••*•••*•*•***»•**•**• 

*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  *  LCKGES  LCKGES  LCKGES  * 

*  .  .  TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED  «  TOTAL  CONNER  RECRTN  * 

•THIRD  QUARTER  (X)  (X)  *  (X)  •  (X)  (X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

» 

UPBOUNO 

9539 

93 

0 

31 

32 

• 

2563 

40 

55  • 

0 

DOWN BOUND 

10013 

94 

0 

21 

61 

• 

2658 

34 

61  * 

0 

TOTAL 

19552 

93 

0 

52 

44 

* 

5221 

37 

58  • 

0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

8915 

92 

0 

19 

26 

• 

2595 

39 

53  • 

0 

DOWN BOUND 

9304 

94 

0 

14 

64 

• 

2688 

32 

61  • 

0 

TOTAL 

18219 

93 

0 

33 

42 

• 

5283 

36 

57  • 

0 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

6X 

-  7X 

-36X 

•36X 

•  39X 

* 

IX 

-IX 

OX  • 

ox 

*  TEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

17457 

93 

0 

61 

16 

* 

5918 

36 

57  * 

0 

DOWNBOUNO 

18836 

94 

0 

62 

59 

* 

6282 

33 

61  • 

1 

TOTAL 

36293 

93 

0 

123 

38 

* 

12200 

35 

59  • 

1 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

• 

UPBOUNO 

17079 

92 

0 

54 

IB 

* 

5931 

37 

54  * 

0 

DOWNBOUNO 

17667 

93 

0 

62 

75 

* 

6253 

35 

58  * 

0 

TOTAL 

34746 

93 

0 

116 

49 

* 

12184 

36 

56  * 

0 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-4X 

-4X 

5X 

5X 

21X 

* 

OX 

3X 

-4X  * 

-100X 

*•*•+•*••#**♦*« 

•*•*****•**••***•1 

1* 

**** 

*  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOUPS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STAL 

.ED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

1 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1.0 

•CURRENT  QTR 

*. . 

7/86  THRU  9/86 

0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1 .4 

*  YEAR  T 

*  . 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

2 

.0 

.0 

1 

1.3 

1.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

5 

.0 

1*1 

.0 

**1 

.2 

*  *  *  « 

***** 

1.7 

9.7 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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MCNARY  LOCK  t  DAM 
COLUMBIA  RIVER 
C4  WALLA  WALLA 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

<X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

324 

50 

47  • 

532 

45 

271 

64 

33  * 

401 

• 

DOWN BOUND 

338 

52 

44  • 

521 

83 

277 

62 

35  • 

993 

* 

TOTAL 

662 

51 

46  • 

1053 

64 

548 

63 

34  * 

1394 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

338 

45 

52  * 

623 

41 

311 

63 

34  * 

454 

* 

DOWNBOUND 

334 

45 

54  * 

611 

86 

302 

66 

31  * 

1307 

* 

TOTAL 

672 

45 

53  * 

1234 

63 

613 

65 

32  * 

1761 

*>>>>  percent 

CHANGE  <«« 

1% 

-10X 

17X  * 

17X 

16X 

1 1X 

14X 

6X  * 

26X 

*  tear  t 

0  DATE 

• 

* . 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

686 

34 

62  * 

1485 

40 

651 

71 

20  • 

973 

* 

DOWNBOUND 

715 

36 

60  * 

1491 

88 

681 

69 

22  * 

3043 

* 

TOTAL 

1401 

35 

61  * 

2976 

64 

1332 

70 

21  • 

4016 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

699 

34 

62  * 

1496 

47 

691 

68 

23  • 

1171 

* 

DOWNBOUND 

691 

33 

63  * 

1491 

86 

689 

69 

21  * 

3005 

* 

TOTAL 

1390 

34 

62  * 

2987 

66 

1380 

68 

22  * 

.  * 

4176 

•>»>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-OX 

-4X 

IX  * 

OX 

3X 

3X 

IX 

*#** 

8X  * 

3X 

•  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

306 

.1 

.1 

31.3 

2.3 

1 .6 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

359 

.1 

.1 

35.9 

1.2 

.5 

•  YEAR 

10  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

857 

.1 

.1 

86.0 

2.3 

23.1 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/A6 

874 

.1 

.1 

101.4 

4.8 

.8 

»* 

WO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
WO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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ICE  MAS BOR  LOCK  i  0AM  PAGE  107 

SNAKE  RIVER 
G4  WALLA  WALLA 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*** 

• 

• 

• 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COHMER 

(X) 

LCKGES 

RECRTN 

(X) 

»•< 

• 

* 

• 

TONNAGE 

KTONS 

* 

• 

• 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

• 

* 

* 

i 

UPBOUNO 

692 

81 

15 

* 

270 

17 

• 

402 

35 

62 

• 

33 

* 

DOWN BOUND 

694 

81 

15 

• 

264 

98 

• 

376 

37 

60 

* 

580 

m 

TOTAL 

1386 

81 

15 

• 

534 

57 

• 

778 

36 

61 

* 

613 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

• 

UPBOUNO 

793 

79 

18 

* 

373 

16 

• 

439 

41 

57 

• 

52 

• 

DOWN BOUND 

783 

n 

19 

* 

368 

97 

• 

426 

42 

55 

* 

872 

• 

i 

TOTAL 

1576 

79 

18 

* 

741 

56 

* 

865 

41 

56 

* 

924 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

13X 

10X 

35X 

* 

38X 

37X 

* 

m 

7‘y 

IX 

* 

5CX 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

• 

• 

* 

( 

UPBOUNO 

1323 

69 

26 

* 

870 

15 

• 

8 82 

47 

45 

* 

79 

* 

DOWNBOUND 

1311 

69 

26 

* 

872 

98 

• 

856 

48 

44 

* 

1964 

* 

TOTAL 

2634 

69 

26 

* 

1742 

57 

• 

1738 

48 

44 

* 

2043 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

1457 

70 

24 

• 

911 

20 

• 

926 

47 

45 

* 

130 

* 

( 

DOWNBOUND 

1433 

70 

26 

* 

896 

96 

* 

901 

48 

43 

# 

2007 

* 

TOTAL 

2890 

70 

25 

• 

1807 

58 

* 

1827 

48 

44 

* 

2137 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

9X 

1 1X 

7X 

* 

3X 

6X 

* 

5X 

4X 

4X 

* 

4X 

* 

*****************< 

#« 

*1 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

) 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

• 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

218 

.3 

.3 

76.0 

51.8 

6.0 

* 

•CURRENT  QTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

296 

.1 

.1 

30.3 

1.5 

.u 

♦ 

*  YEAR  T 

0  DATE 

( 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

691 

.1 

.1 

124.2 

51.8 

•CURRENT  Yf.’.R 

1/86  THRU  9/86 

740 

.  1 

m 

.  1 

»*4 

112.9 

25  r 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOUER  MONUMENTAL  LOCK  8  0AM 
SNAKE  RIVER 
G4  UAL LA  UAL LA 

NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

********* 

TONNAGE 

t . . 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS  • 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

<X>  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

. * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

* 

UPBOUND 

229 

65 

33  • 

229 

20 

180 

53 

46  * 

33 

* 

D0UN80UN0 

225 

65 

33  * 

222 

96 

166 

56 

42  * 

450 

* 

TOTAL 

454 

65 

33  * 

451 

58 

346 

54 

44  * 

483 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

301 

66 

33  * 

321 

19 

215 

56 

42  * 

52 

* 

DOUNBOUND 

295 

65 

34  • 

318 

96 

214 

55 

43  * 

723 

* 

TOTAL 

596 

65 

34  * 

639 

57 

429 

55 

43  * 

. « 

775 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

SIX 

31X 

33X  * 

41X 

40X 

23X 

25X 

20X  * 

60X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* . 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

• 

* 

UPBOUND 

461 

45 

52  * 

780 

18 

433 

62 

26  * 

83 

* 

DOUNBOUND 

460 

45 

52  * 

781 

98 

423 

64 

24  • 

1697 

* 

TOTAL 

921 

45 

52  • 

1561 

58 

856 

63 

25  * 

1780 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

• 

* 

UPBOUND 

518 

47 

50  * 

821 

22 

462 

62 

26  • 

129 

* 

D0UN80UN0 

500 

47 

52  • 

811 

96 

461 

61 

26  • 

1757 

* 

TOTAL 

1018 

47 

51  • 

1632 

59 

923 

62 

26  * 

. * 

1886 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

10X 

14X 

8X  * 

4% 

6X 

7X 

6X 

10X  * 

5X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOUS 

ALL  TOUS 

(TOWS) 

(ALL  VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

152 

.0 

.0 

12.6 

1.4 

.9 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

203 

.1 

.1 

24.3 

2.5 

1.5 

*  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

482 

.1 

.1 

53.5 

4.1 

19.5 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

522 

.1 

.1 

60.5 

2.5 

.9 

NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOUING  MONTHS  OF  1986 


LITTLE  QOOSE  LOCK  8  MM 
SNAKE  RIVER 
G4  UAL LA  UAL LA 

NORTN  PACIFIC  DIVISION 
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*  QUARTERLY  REPORT 

. . . . 

‘THIRD  QUARTER 

••***M*1 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

NIMHHNKHi 

VESSEL* 

TOUS  • 

(X)  * 

BARGES  BARGES  * 
TOTAL  LOADED  * 
<X>  * 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

CONNER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

: 

- 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

• 

9 

* 

UPfiOUND 

191 

59 

39  * 

220 

20  * 

180 

52 

42  * 

32 

9 

* 

DOWN  BOUND 

195 

61 

37  * 

214 

96  * 

179 

51 

43  * 

421 

9 

«1 

* 

TOTAL 

386 

60 

38  * 

434 

58  * 

359 

52 

42  * 

453 

9 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

• 

*  jg 

* 

UPBOUND 

257 

61 

38  * 

304 

19  * 

204 

57 

40  * 

52 

• 

DOMM8QUMO 

263 

62 

37  * 

301 

96  * 

204 

55 

40  * 

666 

3 

* 

TOTAL 

520 

62 

37  * 

605 

57  * 

408 

56 

40  * 

. * 

718 

9 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

SAX 

38X 

31X  * 

39X 

38X  • 

13X 

22X 

7X  * 

58X 

*  3 

YEAR  TO  DATE 


‘PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 


a*******************************************************' 


UP80UN0 

447 

43 

54  * 

765 

17 

• 

446 

60 

25  » 

80 

* 

DOWN SOUND 

448 

45 

53  * 

758 

98 

* 

450 

59 

26  * 

1612 

*  n 

TOTAL 

895 

44 

53  * 

1523 

57 

+ 

896 

60 

25  * 

1692 

9 

‘CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

UPBOUND 

493 

45 

• 

51  * 

799 

22 

* 

* 

452 

62 

* 

25  * 

132 

1 

DOWN BOUND 

489 

46 

52  * 

792 

95 

• 

452 

61 

24  * 

1688 

TOTAL 

982 

46 

52  * 

1591 

59 

* 

904 

62 

25  * 

1820 

*  * 

*  * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

9X 

14X 

6X  * 

4X 

7X 

* 

OX 

4X 

-2X  * 

7X 

a*************************************** 


‘(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


‘THIRD 


QUARTER 


DELAYED 

TOUS 


AVG  DELAY 
OF 

DELAYED  TOWS 


AVG  DELAY 
OF 

ALL  TOUS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


(TOWS) 


‘PREVIOUS  OTR  7/85  THRU  9/85 
•CURREHT  QTR  7/86  THRU  9/86 


‘PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 
‘CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOWER  GRANITE  LOCK  I  DAM 
SNAKE  RIVER 
G4  WALLA  WALLA 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

BARGES  BARGES  • 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE  * 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  CONNER 

RECRTN  • 

KTONS  • 

‘THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

<x> 

(X) 

(X)  * 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/05  THRU  9/05 

* 

UPSOUND 

367 

79 

19 

171 

27 

278 

36 

62  • 

33  • 

ooumouND 

368 

80 

19 

166 

95 

264 

37 

61  * 

295  * 

TOTAL 

735 

79 

19 

337 

61 

542 

37 

62  * 

328  * 

•CURREHT  QTR 

7/06  THRU  9/06 

« 

UPOOUNO 

426 

78 

21 

235 

25 

315 

35 

62  * 

51  • 

pound pump 

436 

78 

20 

233 

94 

319 

33 

65  * 

466  * 

TOTAL 

862 

78 

20 

468 

59 

634 

34 

64  * 

517  * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

1A 

15X 

2SX 

38X 

35X 

16X 

8X 

20X  * 

57%  * 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/05 

• 

UPSOUND 

724 

66 

31 

599 

22 

591 

47 

51  * 

77  • 

D0WN80UN0 

710 

66 

31 

594 

96 

573 

47 

49  * 

1145  • 

* 

TOTAL 

1434 

66 

31 

1193 

59 

1164 

47 

50  * 

1222  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUMD 

727 

65 

32 

619 

29 

579 

46 

51  * 

131  * 

D0WN80UND 

735 

66 

31 

612 

93 

580 

45 

52  * 

1182  * 

* 

TOTAL 

1462 

66 

32 

1231 

61 

1159 

45 

52  * 

1313  • 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

IX 

OX 

4X 

3X 

6X 

•  -OX 

-4X 

2X  * 

7X  • 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL  * 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF  * 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(Alt  VSl)  STALLED  VSIS  • 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

142 

.0 

.0 

11.7 

.5 

.0  * 

•CURRENT  QTR 

7/06  THRU  9/86 

180 

.0 

.0 

11.8 

.8 

.3  * 

*  YEAR 

T  0  DATE 

• 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

447 

.0 

.0 

42.9 

4.4 

30.9  • 

•CURRENT  YEAR 

1/86  TH*U  9/86 

tO**8»88888M»0880 

471 

♦♦♦#88880 

.1 

.1 

53.9 

»***< 

9.6 

1.0  * 

***#*♦#♦*** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  190$ 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1906 
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WINFIELD  LOCKS  l  DAM  MAIN  1 
KANAWHA  NIVEN 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  NIVEN  DIVISION 

•a*************************** 
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•  QUARTERLY  REPORT 

•  _ _ _ _ 


•THIRD 


QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL1 
TOTAL  RECRTN  TOWS  ' 
(X)  <X>  ' 


•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 


YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 


UPBOUND 

962 

6 

89 

• 

5035 

35 

* 

3622 

99 

0  * 

3047 

D0WN80UN0 

9*7 

5 

88 

* 

5101 

80 

* 

3447 

99 

0  * 

4747 

•CURRENT  YEAR 

TOTAL 

1/86  THRU  9/86 

1909 

5 

88 

• 

* 

10136 

57 

* 

* 

7069 

99 

0  * 

• 

7794 

UPBOUND 

933 

9 

8* 

* 

4871 

26 

• 

3252 

99 

0  • 

1810 

DOWNBOUND 

1088 

6 

89 

• 

5937 

86 

* 

4017 

99 

0  • 

6165 

TOTAL 

2021 

8 

87 

* 

10808 

59 

• 

7269 

99 

0  • 

7975 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

mm 

49X 

3X 

* 

6X 

9X 

* 

2X 

2X 

-16X  • 

2X 

BARGES  BARGES 
TOTAL  LOADED 
(X) 


UPBOUND 

353 

13 

79  * 

1648 

35 

1253 

98 

1  • 

957  • 

DOWNBOUND 

314 

14 

81  * 

1510 

83 

1040 

98 

1  * 

1470  * 

ft 

TOTAL 

667 

14 

80  * 

3158 

58 

2293 

98 

1  * 

2427  • 

♦ 

5 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

* 

UPBOUND 

375 

19 

74  * 

1708 

31 

1170 

98 

1  • 

750  • 

DOWNBOUNO 

376 

12 

80  * 

1854 

83 

1273 

98 

0  • 

1876  • 

J 

TOTAL 

751 

16 

77  * 

3562 

58 

2443 

98 

1  * 

2626  * 

y 

y 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

12X 

26X 

8X  * 

12X 

12X 

6X 

6X 

-24X  * 

8X  * 

v 

& 

•A********************** 

LCKGES  LCKGES  LCKGES 
TOTAL  CONNER  RECRTN 
(X)  (X) 


********** 


TONNAGE 

KTONS 


•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 


DELAYED  OF 


*TH!« 

D 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL)  STALLED 

VSLS 

•PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU 

9/85 

393 

3.8 

2.7 

1498.5 

19.0 

3.2 

•CURRENT 

• . .  . 

QTR 

7/86  THRU 

9/86 

479 

4.8 

3.9 

2308.4 

20.0 

1.6 

•  YEA 

R  T 

0  OAT 

E 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

9/85 

1301 

12.6 

9.7 

16460.9 

84.9 

2.4 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

9/86 

1377 

5.3 

4.2 

7406.7 

55.6 

1.8 

»*•*#«+•••« 

****** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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WINFIELD  LOCKS  ft  DAN  MAIN  2 
KANAWHA  NIVEN 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  NIVEN  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  *  LCKGES  LCKGES  LOCOES  *  TONNAGE  * 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X) 

<X>  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/86 

• 

UP90UND 

318 

14 

79  * 

1499  23 

1054 

97 

2  * 

468 

OOUN80UND 

390 

20 

73  * 

1608  68 

1199 

97 

2  * 

1364 

TOTAL 

708 

17 

76  * 

3107  46 

2253 

97 

2  * 

1832 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

428 

22 

69  * 

1852  21 

1233 

98 

1  * 

527 

DOWN BOUND 

417 

26 

67  * 

1706  81 

1125 

97 

2  * 

1622 

TOTAL 

845 

24 

68  * 

3558  50 

2358 

97 

1  * 

. • 

2149 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

19X 

65X 

7X  * 

14X  23X 

4X 

5X 

-22X  • 

17X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

670 

8 

84  * 

3329  21 

2232 

98 

1  * 

1030 

DOWNBOUNO 

727 

12 

80  * 

3211  69 

2343 

98 

1  * 

2695 

TOTAL 

1397 

10 

82  • 

6540  44 

4575 

98 

1  * 

3725 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

1102 

10 

82  • 

5616  17 

3724 

99 

0  • 

1344 

* 

DOWNBOUNO 

956 

15 

78  • 

4559  82 

2939 

98 

1  • 

4365 

* 

TOTAL 

2058 

12 

80  * 

10175  46 

6663 

98 

1  * 

. • 

5709 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

47X 

84X 

44X  • 

55X  61X 

45X 

45X 

IX  • 

53X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

OF 

TINE 

iuv  nr 

■ 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSIS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

384 

3.8 

2.7 

1491.3 

17.5 

1.8 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

455 

4.9 

3.9 

2273.6 

24.5 

1.8 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

710 

3.6 

2.2 

2601.0 

26.3 

5.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1198 

4.5 

3.3 

5507.7 

54.6 

4.4 

♦  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1988 
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NAMCT  LOCKS  S  DAM  MAIN  1 
KANAWHA  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

r ********* 

VESSEL 

******** 

VESSEL 

»*****•*« 

VESSEL* 

BARGES  8ARGES 

8** 

* 

********* 

LCKGES 

LCKGES 

******** 

LCKGES 

*** 

* 

TONNAGE 

8* 

TOTAL 

RECRTH 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN 

* 

KTONS 

*  T  H  I  R  0 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

* 

(X) 

(X) 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPROUNO 

310 

43 

51 

* 

764 

11 

* 

676 

90 

9 

• 

101 

DOWNBOUNO 

394 

40 

55 

* 

1055 

93 

* 

935 

91 

8 

* 

1278 

TOTAL 

704 

41 

53 

* 

1819 

58 

* 

1611 

91 

8 

* 

1379 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

238 

17 

76 

* 

914 

7 

• 

738 

97 

2 

* 

91 

DOWNBOUNO 

329 

24 

69 

* 

1163 

90 

* 

956 

98 

1 

* 

1386 

TOTAL 

567 

21 

72 

* 

2077 

54 

* 

1694 

97 

2 

* 

1477 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-198 

-58X 

9X 

* 

14X 

4X 

* 

5X 

12X 

-72X 

* 

7X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

755 

27 

66 

* 

2378 

10 

* 

1897 

94 

5 

* 

360 

DOWNBOUNO 

904 

23 

71 

* 

3203 

93 

* 

2499 

95 

4 

* 

3677 

TOTAL 

1659 

25 

68 

* 

5581 

58 

* 

4396 

95 

4 

* 

4037 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

• 

* 

UPBOUNO 

769 

13 

81 

* 

3077 

7 

* 

2509 

97 

2 

* 

290 

DOWNBOUNO 

933 

13 

80 

* 

3767 

93 

* 

3086 

98 

1 

* 

4599 

TOTAL 

1702 

13 

80 

* 

6844 

54 

* 

5595 

98 

1 

* 

4889 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

2% 

-46X 

20X 

* 

22X 

15X 

• 

27% 

31X 

-49% 

* 

21% 

8** 

8*< 

******** 

*** 

k* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

93 

1.5 

.3 

141 

.2 

5.5 

.0 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

122 

1.6 

.4 

198.2 

6.7 

3.2 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

299 

2.4 

.6 

741 

.5 

12.5 

2.1 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

518 

2.5 

.9 

1295.6 

23.6 

2.2 

********•**••••**1 

8*1 

8*1 

** 

** 

NO  DATA  REPORTEO  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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MARKET  LOCKS  t  DAM  MAIN  2 
KANAWHA  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

•***#**•*•♦*****« 

VESSEL  VESSEL* 

******* 

BARGES 

BARGES 

r*« 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

♦THIRD 

QUARTER 

(X) 

<X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

♦PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

• 

UPBOUND 

524 

49 

44 

1046 

10 

957 

87 

12  * 

125 

* 

DOWNBOUNO 

417 

52 

40 

708 

88 

676 

83 

16  * 

765 

* 

TOTAL 

941 

50 

42 

1754 

41 

1633 

85 

13  * 

890 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

516 

43 

48 

1109 

15 

956 

90 

9  • 

181 

* 

DOWNBOUNO 

453 

47 

42 

829 

92 

785 

86 

12  * 

978 

* 

TOTAL 

969 

45 

45 

1938 

48 

1741 

88 

11  * 

1159 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

2% 

-7X 

10* 

10X 

28X 

6X 

9X 

-KX  * 

30X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

♦PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

954 

34 

57 

2329 

8 

1977 

91 

7  • 

254 

* 

DOWNBOUNO 

779 

39 

51 

1494 

89 

1388 

87 

12  * 

1622 

* 

TOTAL 

1733 

36 

54 

3823 

40 

3365 

90 

9  * 

1876 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

1164 

34 

57 

3001 

12 

2516 

93 

6  • 

424 

* 

DOWNBOUNO 

1027 

39 

49 

2257 

91 

1973 

89 

9  * 

2564 

* 

TOTAL 

2191 

36 

53 

5258 

46 

4489 

91 

8  * 

. • 

2988 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

26X 

27X 

24X 

37X 

57X 

33X 

35X 

11X  * 

59X 

fr************************************************************************ 

♦CALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL  * 

• . 

DELAYED 

Of 

OF 

TIME 

MAX  OF  * 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYEO 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VS IS  • 

♦PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

88 

1.4 

.3 

123.3 

5.2 

4.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

13S 

1.7 

.5 

237.4 

6.3 

3.4 

*  YEAR  T 

0  DATE 

♦PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

161 

1.3 

.2 

213.5 

6.9 

17.3 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

365 

1.9 

.5 

699.4 

7.7 

11.5 

ft******** 

k* 

ft******1 

** 

***< 

NO  DATA  REPORTED  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LONDON  LOCKS  t  DAM  MAIN  1 
KANAWHA  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES  BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

* 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

# 

•THIRD 

QUARTER 

<X> 

(X) 

(X) 

(X) 

0?)  * 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

• 

UPSOUHD 

71 

5 

85 

204 

0 

206 

98 

1  • 

0 

* 

# 

DOWNSOUND 

44 

15 

70 

79 

100 

92 

92 

7  * 

116 

* 

* 

TOTAL 

115 

9 

80 

283 

27 

298 

96 

3  * 

116 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UP80UN0 

48 

18 

64 

100 

6 

114 

93 

5  * 

6 

* 

* 

DOWNSOUND 

73 

2 

87 

254 

97 

260 

98 

0  * 

368 

* 

* 

TOTAL 

121 

9 

78 

354 

71 

374 

97 

2  * 

374 

* 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

5X 

OX 

3X 

25X 

218X 

25X 

26X 

-27%  * 

222X 

* 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

« 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

• 

UPBOUND 

152 

3 

82 

409 

0 

424 

98 

1  * 

6 

* 

* 

DOWNSOUND 

118 

6 

84 

311 

99 

321 

97 

2  * 

446 

* 

* 

TOTAL 

270 

5 

83 

720 

43 

745 

97 

1  * 

452 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

• 

• 

UPSOUHD 

276 

9 

80 

653 

I 

681 

96 

3  * 

12 

* 

* 

OOWNBOUNO 

319 

7 

81 

889 

99 

905 

97 

2  • 

1285 

* 

* 

TOTAL 

595 

8 

81 

1542 

57 

1586 

96 

2  • 

1297 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

120% 

264X 

113X 

114X 

184X 

112% 

110% 

214%  * 

186% 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* 

# . .  .  .  .  . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

* 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSIS 

* 

‘PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 
•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 


•  YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  66  3.3  .9  2K.8  12.4  3.9  ' 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  170  2.0  .  7  342.1  10.5  2.1  ' 

to********************************************************************************************************** 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JUN  JUL 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


115 


PAGE  116 


LONDON  LOCKS  (  OAM  MAIN  2 
KANAWHA  RIVER 
Hi  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 
********************  «*>««»« 

*  QUARTERLY  REPORT 


*  T  H  I  R  D 

*  . 


QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL 
TOTAL  RECRTN  TOWS 
(X)  (X) 


♦PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

*  UP  BOUND 

*  DOWN BOUND 

*  TOTAL 

♦CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

*  UPROUND 

*  DOUNBOUMD 

*  TOTAL 


174  28  66 

200  20  74 

374  24  70 

243  14  75 

217  19  70 

460  16  73 


*»»  PERCENT  CHANGE  <«« 


■13X  27X 


BARGES  BARGES 
TOTAL  LOADED 
(X) 


345  2 
459  97 

804  56 

558  1 
403  97 

961  42 


19*  -11% 


****************************** *****\ 


LCKGES  LCKGES  L CAGES 
TOTAL  COM4ER  RECRTN 
(X)  (X) 


TONNAGE 

KTONS 


*  YEAR  TO  DATE 

*  . 

♦PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

*  UPBOUMO  438  18 

*  DOUNBOUND  468  16 

*  TOTAL  906  17 

♦CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

»  UP BOUND  532  9 

*  DOUNBOUNO  478  12 

*  TOTAL  1010  11 


922  2 

1014  97 

1936  52 

1251  1 

984  98 

2235  44 


PERCENT  CHANGE 


************** 


*********************** 


•IX  • 


♦(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•THIRD  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL) 

STALLED  VSLS 

♦PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

80 

3.7 

1.1 

297.2 

27.6 

6.1 

•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

106 

2.1 

.6 

223.4 

24.0 

2.0 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

159 

3.2 

.7 

512.1 

27.6 

5.0 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

237 

3.0 

.9 

718.6 

146.6 

2.9 

************************************************************************************************************ 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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,1 


BELLEVILLE  LOCKS  E  DAN 
OHIO  RIVES 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVEN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES  BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

364 

1 

96 

3808 

81  * 

356 

99 

0  * 

4508 

DOUN BOUND 

353 

2 

95 

3874 

51  * 

343 

98 

1  * 

3024 

TOTAL 

717 

1 

96 

7682 

66  * 

699 

98 

1  * 

7532 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPSOUND 

347 

1 

97 

3846 

85  * 

341 

98 

0  * 

4843 

DOWN POUND 

339 

1 

96 

3937 

49  * 

332 

98 

0  * 

2734 

TOTAL 

686 

1 

96 

7783 

67  * 

673 

98 

0  * 

. * 

7577 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««« 

*4X 

-23X 

-3X 

IX 

2X  * 

-3X 

•3X 

-28X  * 

OX 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPSOUND 

1160 

0 

98 

12605 

81  • 

1145 

99 

0  • 

14759 

• 

DOWNBOUND 

1121 

0 

97 

12473 

48  • 

1107 

99 

0  * 

9447 

* 

TOTAL 

2281 

0 

98 

25078 

65  * 

2252 

99 

0  * 

24206 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPSOUND 

1079 

0 

98 

12418 

86  * 

1070 

99 

0  * 

15494 

* 

DOWNBOUND 

1054 

0 

97 

12451 

49  * 

1038 

99 

0  * 

8653 

* 

TOTAL 

2133 

0 

98 

24869 

67  * 

2108 

99 

0  * 

24147 

*»»  PERCENT 

************* HH 

CHANGE  ««< 

•6% 

********* 

•33X 

•6X 

HH 

-ox 

******** 

3X  * 

-6X 

-6% 

******** 

-44X  * 

•OX 

•(All  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

•THIRD  QUARTER 

DELAYED 

TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

DELAYED  TOWS 

AVG  DELAY 

Of 

ALL  TOWS 

TOTAL  DELAY 

TIME 

(TOWS) 

DELAY 

MAX 

(ALL  VSL) 

AVG  STALL 

OF 

STALLED  VSLS 

•PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU 

9/85 

201 

.5 

.1 

104.0 

2.0 

.7 

•CURRENT 

QTR 

7/86  THRU 

9/86 

183 

.6 

.1 

121.4 

2.5 

1.0 

*  YEA 

R  T 

0  DAT 

E 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

9/85 

676 

.6 

.1 

407.3 

2.8 

.9 

•CURRENT 

YEAS 

1/86  THRU 

9/86 

631 

.6 

.1 

414.5 

4.3 

2.2 

*********** 

********** 

******! 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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BELLEVILLE  LOCKS  8  DAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

********* 

VESSEL 

**************** 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

316 

83 

14  • 

140 

82 

229  22 

76  • 

136 

* 

DOUNBOUNO 

359 

81 

16  * 

203 

14 

252  27 

71  * 

34 

* 

TOTAL 

675 

82 

15  • 

343 

41 

481  25 

73  • 

170 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

397 

8  7 

10  • 

109 

65 

262  17 

81  • 

64 

* 

DOUNBOUNO 

417 

87 

11  * 

123 

37 

266  19 

78  * 

43 

* 

TOTAL 

814 

87 

10  • 

232 

50 

528  18 

80  « 

107 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

20X 

27X 

-16X  « 

-32X 

-18X 

9X  -17X 

19X  * 

-37X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

« 

• 

•PREVKxJS  year 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

479 

78 

19  • 

300 

79 

371  27 

70  « 

269 

* 

DOUNBOUNO 

567 

70 

25  • 

506 

23 

437  37 

60  • 

141 

* 

TOTAL 

1046 

74 

22  * 

806 

44 

80 8  32 

65  • 

410 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

638 

81 

16  • 

299 

66 

473  24 

74  * 

209 

* 

DOUNBOUNO 

699 

78 

19  * 

399 

34 

511  28 

69  • 

135 

* 

TOTAL 

1337 

79 

17  • 

698 

47 

984  26 

7 1  * 

. • 

344 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««* 

27X 

37X 

OX  * 

-13X 

-6X 

21X  -OX 

34X  • 

-16X 

*************** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OP 

TIME  MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS)  (ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

6 

.4 

.0 

2.4 

1.2 

1.1 

•CURReNT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

12 

.3 

.0 

4.4 

1.1 

.0 

•  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

11 

.4 

.0 

4.6 

1.2 

16.3 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

22 

.2 

.0 

6.5 

1.1 

.0 
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I 


i 


) 


A 


RAC IKE  LOCKS  t  DAM 
OHIO  RIVER 
HI  HUNT I KG TOM 

OHIO  RIVER  DIVISION 


*« 

t* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

<X> 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UP80UN0 

398 

1 

97 

4153 

74 

397 

98 

0  * 

4501 

DOWN BOUND 

391 

1 

96 

4191 

55 

386 

98 

0  * 

3314 

TOTAL 

789 

1 

97 

8344 

64 

783 

98 

0  • 

7815 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

UP BOUND 

455 

9 

87 

4318 

77 

432 

94 

5  * 

4937 

DOWNBOUND 

461 

10 

87 

4443 

54 

437 

93 

5  * 

3185 

TOTAL 

916 

9 

87 

8761 

66 

869 

93 

5  * 

8122 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

16X 

810X 

4X 

4X 

6X 

10X 

5X 

700X  * 

3% 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

1235 

0 

98 

13398 

77 

1224 

99 

0  • 

14932 

DOWNBOUND 

1208 

0 

97 

13223 

51 

1192 

99 

0  * 

10011 

TOTAL 

2443 

0 

97 

26621 

64 

2416 

99 

0  * 

24943 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

1238 

3 

94 

13273 

81 

1207 

97 

2  * 

15639 

DOWNBOUND 

1243 

3 

94 

13421 

52 

1208 

97 

2  * 

9518 

TOTAL 

2481 

3 

94 

26694 

66 

2415 

97 

2  • 

25157 

•>>»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

IX 

638X 

■  2X 

OX 

4X 

-OX 

-IX 

477X  * 

OX 

***************ENNt**************E 

MH 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

• . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

239 

.9 

.2 

223.6 

32.6 

4.1 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

286 

.8 

.3 

244 

2 

5.3 

1.8 

•  TEAR  T 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

786 

.9 

.2 

707.7 

32.6 

2.9 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

759 

.8 

»# 

.2 

624 

2 

5.3 

1.8 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  198S 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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RACINE  LOCKS  *  DAN  AUX  1 
OHIO  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


************************************************************************** 

*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  * 

*  .  TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED  * 

♦THIRD  QUARTER  (X)  (X)  *  (X)  * 

LCKGES  LCKGES  LCKGES  *  TONNAGE 
TOTAL  COMMER  RECRTN  *  KTONS 

(X)  (X)  * 

♦PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

220 

73 

22  * 

150 

54 

173 

31 

64  • 

118 

* 

DOWNBOUNO 

224 

75 

20  * 

139 

25 

183 

29 

67  * 

38 

* 

TOTAL 

444 

74 

21  * 

289 

40 

356 

30 

66  • 

156 

♦CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

• 

* 

UPBOUNO 

199 

74 

21  * 

115 

28 

157 

31 

66  • 

35 

Sr 

DOWNBOUNO 

210 

74 

20  * 

123 

69 

172 

31 

65  * 

81 

* 

TOTAL 

409 

74 

20  * 

238 

50 

329 

31 

65  * 

116 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

•7X 

-7X 

-9X  * 

-17X 

IX 

-7X 

-4X 

BX  * 

-25X 

*  TEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* . 

* 

• 

♦PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

361 

63 

29  * 

305 

54 

305 

41 

54  * 

237 

* 

DOWNBOUNO 

400 

60 

34  * 

456 

37 

349 

44 

51  • 

173 

* 

TOTAL 

761 

61 

32  * 

761 

44 

654 

43 

52  • 

410 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

• 

* 

UPBOUNO 

371 

59 

33  * 

406 

36 

321 

45 

51  * 

185 

* 

DOWNBOUNO 

388 

58 

35  * 

437 

55 

343 

45 

50  • 

228 

Sr 

TOTAL 

759 

59 

34  * 

843 

46 

664 

45 

50  * 

. * 

413 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-OX 

-4X 

6%  • 

10X 

17X 

IX 

6X 

-2X  • 

OX 

ft**«*****< 

ft* 

r«*** 

***• 

♦(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

♦THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

♦PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

3 

.2 

.0 

.8 

.6 

16.4 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

5 

.4 

.0 

2.0 

.5 

5.8 

*  YEAR 

0  DATE 

♦PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

9 

.3 

.0 

3.1 

.6 

10.5 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

8 

.4 

**«  *■***• 

.0 

** 

3.5 

r***« 

.7 

7.4 

;  NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  HONTHS  OF  1985 

>  NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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GALL1P0LIS  LOCKS  t  0AM 
OHIO  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


**************4 

***** 

**1 

k* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UP80UND 

447 

8 

86 

3603 

73 

678 

96 

2  * 

4018 

DOWNBOUND 

470 

9 

84 

3835 

60 

710 

96 

3  * 

3344 

TOTAL 

917 

8 

85 

7438 

66 

1388 

96 

2  * 

7362 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

228 

0 

98 

2300 

76 

390 

99 

0  * 

2754 

DOWNBOUND 

267 

4 

91 

2722 

58 

444 

99 

0  • 

2257 

TOTAL 

495 

2 

94 

5022 

66 

834 

99 

0  * 

5011 

•»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-46X 

-84% 

-39% 

-32% 

-32X 

-39% 

-38X 

-95X  • 

-31X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

1533 

3 

93 

11897 

77 

2154 

98 

0  * 

14263 

DOWNBOUND 

1360 

3 

91 

11945 

53 

2170 

98 

1  * 

9407 

TOTAL 

2693 

3 

92 

23842 

65 

4324 

98 

1  * 

23670 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

1190 

0 

95 

11386 

76 

1981 

99 

0  * 

13453 

DOWNBOUND 

1222 

1 

93 

11649 

56 

2015 

99 

0  * 

9392 

TOTAL 

2412 

0 

94 

23035 

66 

3996 

99 

0  • 

22845 

*»>»>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

•10X 

-78% 

-8% 

•3% 

•2% 

-  7% 

•7% 

-87%  * 

•3% 

*<ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

608 

3.9 

3 

.1 

2422.3 

27.7 

2.7 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

393 

8.3 

6 

.9 

3279 

.7 

86.7 

2.5 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1796 

3.1 

2 

.2 

5703.6 

27.7 

2.2 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1811 

6.2 

»*4 

5.0 

>*« 

11397.9 

86.7 

2.5 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JUL 
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GAUIPOUS  LOCKS  l  0AM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
Hi  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


r**i 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

<%> 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

<X> 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

♦PREVIOUS  QTR 

* 

7/85  THRU  9/85 

UPBOUNO 

131 

40 

49 

494 

76 

22S 

85 

* 

13  • 

595 

* 

DOWN BOUND 

104 

44 

45 

397 

54 

185 

87 

11  * 

304 

* 

TOTAL 

235 

42 

47 

891 

66 

410 

86 

12  • 

899 

♦CURRENT  QTR 

* 

7/86  THRU  9/86 

UPBOUNO 

336 

22 

68 

2255 

70 

863 

94 

• 

4  * 

2466 

* 

DOWN BOUND 

326 

26 

64 

2091 

68 

801 

95 

4  • 

2024 

* 

TOTAL 

662 

24 

66 

4346 

69 

1664 

95 

4  * 

.  • 

4490 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

181X 

63X 

291X 

387X 

405X 

305X 

346X 

42X  * 

399X 

♦  YEAR  T 

+ . 

♦PREVIOUS  YEAR 

* 

0  DATE 

1/85  THRU  9/85 

UPBOUNO 

283 

36 

43 

604 

72 

379 

78 

* 

* 

• 

18  * 

680 

• 

DOUNBOUNO 

262 

37 

43 

539 

51 

350 

78 

19  * 

375 

* 

TOTAL 

545 

37 

43 

1143 

62 

729 

78 

19  * 

1055 

♦CURRENT  YEAR 

• 

1/86  THRU  9/86 

UPBOUNO 

488 

26 

61 

2622 

70 

1083 

91 

* 

8  * 

2867 

* 

DOUNBOUNO 

476 

29 

59 

2469 

67 

1026 

92 

7  * 

2361 

* 

TOTAL 

964 

27 

60 

5091 

68 

2109 

91 

7  * 

. * 

5228 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

***************** 

76X 

32X 

144X 

345X 

394X 

189X 

238X 

18X  * 

395X 

♦(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

•THIRD  QUARTER 

DELAYED 

TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

DELAYED  TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

ALL  TOWS 

TOTAL  DELAY 

TIME 

(TOWS) 

DELAY 

MAX 

(ALL  VSL) 

AVG  STALL 

OF 

STALLED  VSLS 

•PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU 

9/85 

92 

28.3 

23.2 

2608.4 

67.2 

1.6 

•CURRENT 

QTR 

7/86  THRU 

9/86 

387 

70.3 

62.1 

27226.8 

771.9 

3.1 

•  YEA 

R  T 

0  DAT 

E 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

9/85 

98 

26.6 

10.9 

2613.2 

67.2 

1.6 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

9/86 

447 

65.3 

50.2 

29219.9 

771.9 

3.6 

'*****«' 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  SEP 
NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1988  JAN  FEB  MAR 
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GREENUP  LOCKS  l  DAN 
OHIO  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


A******************************** 

*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

HH 

* 

* 

* 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

i********** 

TONNAGE  • 

KTONS  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

* 

UPSOUNO 

585 

2 

93 

* 

5757 

32 

* 

561 

98 

1  * 

2893  • 

DOWN BOUND 

595 

2 

93 

* 

5964 

88 

• 

573 

98 

0  • 

7868  * 

TOTAL 

1180 

2 

93 

* 

11721 

60 

* 

1134 

98 

0  • 

10761  * 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPSOUNO 

638 

1 

94 

* 

6077 

35 

* 

612 

99 

0  • 

3301  * 

DOWN BOUND 

631 

0 

96 

* 

6543 

87 

* 

621 

99 

0  • 

8528  * 

TOTAL 

1269 

1 

95 

* 

12620 

62 

* 

1233 

99 

0  * 

11829  * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

7X 

-61X 

9X 

« 

7X 

10X 

* 

8X 

9X 

-60X  * 

9X  * 

•  TEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

* 

UPBOUND 

1770 

4 

91 

* 

16195 

34 

* 

1693 

97 

2  * 

8858  * 

DOWN BOUND 

1757 

5 

89 

* 

16039 

85 

• 

1673 

96 

2  • 

20597  » 

TOTAL 

3527 

5 

90 

* 

32234 

60 

* 

3366 

97 

2  * 

29455  • 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

* 

UPSOUNO 

1790 

1 

94 

* 

17412 

33 

* 

1730 

99 

0  • 

9036  * 

DOWN BOUND 

1750 

0 

95 

* 

17498 

86 

• 

1706 

99 

0  * 

22796  * 

TOTAL 

3540 

1 

95 

* 

34910 

60 

• 

3436 

99 

0  • 

31832  * 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

OX 

•71X 

5X 

• 

BX 

8X 

• 

2X 

4X 

-81X  * 

8X  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL  * 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF  • 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

OELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

498 

.8 

.3 

412.3 

4.3 

1.6  • 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

602 

.9 

.4 

576.7 

5.9 

.0  • 

*  YEAR  T 

G  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1351 

.7 

.3 

989.9 

5.5 

1.7  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1547 

1.3 

»•< 

.6 

2162.4 

50.1 

25.5  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


GREENUP  LOCKS  8  DAM  AUX  1  PAGE  124 

OHIO  RIVE* 

HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVE*  OIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

»***«+*** 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

• 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

t* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

• 

TOTAL 

COMHER 

RECRTN  * 

KTONS 

*  T  N  I  R  D 

*  . 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

* 

UPBOUND 

589 

80 

13 

230 

38 

• 

362 

33 

66  * 

130 

* 

DOWNBOUNO 

570 

79 

13 

196 

37 

• 

348 

32 

66  * 

119 

* 

TOTAL 

1159 

79 

13 

426 

38 

* 

710 

33 

66  * 

249 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UP SOUND 

457 

74 

14 

150 

29 

* 

297 

38 

60  * 

61 

DOWNBOUNO 

449 

71 

13 

119 

57 

* 

299 

42 

57  * 

90 

TOTAL 

906 

72 

14 

269 

41 

• 

596 

40 

59  * 

151 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

-21X 

-28X 

-20X 

•56% 

■31X 

* 

•16X 

2X 

-25X  * 

-39% 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPBOUND 

1066 

75 

14 

430 

30 

* 

705 

37 

61  * 

198 

DOWNBOUNO 

1044 

71 

16 

408 

38 

• 

686 

42 

56  * 

234 

TOTAL 

2110 

73 

IS 

838 

34 

• 

1391 

40 

58  * 

432 

•CURRENT  YEAR 

1/B6  THRU  9/86 

# 

• 

UPBOUND 

1312 

65 

23 

1324 

27 

• 

916 

53 

46  * 

538 

■1 

D 

901 

55 

43  • 

1345 

P 

1817 

54 

45  * 

1883 

*»»  PERCENT  CHANGE  <««  23X  9% 

30X 

77X 

-OX  * 

335X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  OELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

12 

.3 

.0 

4.5 

1.0 

1  .0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

10 

.3 

.0 

3.8 

.8 

.0 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

23 

.3 

.0 

7.4 

1.0 

1.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

171 

9.6 

2.7 

1645.3 

46.0 

2.1 

MM 

MM 

r***4 

k* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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CAPT  ANT  MELOANL  LOCKS  A  OAM 
OHIO  HIVES 
Ml  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

I******** 

VESSEL* 

BARGES 

******** 

BARGES 

LCKGES 

******** 

LCKGES 

LCKGES  *  TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPSOUNO 

885 

38 

60 

5728 

36 

657 

83 

16  * 

3223 

DOWN  BOUND 

920 

40 

58 

5896 

86 

664 

82 

17  • 

7664 

TOTAL 

1805 

39 

59 

11624 

61 

1321 

82 

16  • 

10887 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPSOUNO 

577 

5 

93 

6126 

30 

559 

97 

2  * 

3062 

DOWN BOUND 

584 

4 

94 

6519 

91 

569 

97 

2  * 

8859 

TOTAL 

1161 

4 

93 

12645 

61 

1128 

97 

2  * 

11921 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-3SX 

-92X 

IX 

8X 

9X 

•14X 

OX 

-87X  * 

9% 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPSOUNO 

1876 

18 

80 

16323 

39 

1643 

92 

6  * 

10017 

DOWN BOUND 

1914 

20 

78 

16213 

83 

1640 

92 

7  • 

20426 

TOTAL 

3790 

19 

79 

32536 

61 

3283 

92 

7  * 

30443 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPSOUNO 

1741 

3 

94 

18411 

32 

1688 

97 

2  • 

9436 

DOWN BOUND 

1718 

3 

94 

18406 

91 

1680 

97 

2  • 

25298 

TOTAL 

3459 

3 

94 

36817 

61 

3368 

97 

2  • 

34734 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-SX 

-82X 

8X 

13X 

14X 

2X 

8X 

•66X  • 

14X 

*<AIL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

DELAYED 

AVG  DELAY 

OF 

AVG  DELAY 

OF 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 

TIME  MAX  OF 

•THIRD  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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CAPT  ANT  MELOAHL  LKSDAN  AUX  1 
OHIO  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL*  BARGES  BARGES  * 
TOWS  *  TOTAL  LOADED  * 
(X)  •  (X)  * 

. . . * 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

CONNER 

(X) 

LCKGES  • 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

♦PREVIOUS  QTR 

* 

7/85  THRU  9/85 

UPWXJND 

1123 

97 

2  • 

82 

53 

369 

9 

* 

90  * 

67 

* 

DOWNBOUND 

1076 

97 

2  * 

94 

53 

375 

9 

90  * 

68 

* 

TOTAL 

2199 

97 

2  • 

176 

53 

744 

9 

90  * 

135 

♦CURRENT  QTR 

* 

7/86  THRU  9/86 

UP80UND 

1779 

97 

2  * 

108 

59 

637 

8 

• 

90  ♦ 

77 

* 

DOUNBOUNO 

1731 

96 

2  * 

103 

43 

638 

10 

89  • 

60 

• 

TOTAL 

3510 

96 

2  * 

211 

51 

1275 

9 

90  ♦ 

. * 

137 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

59X 

59X 

61X  • 

19X 

15X 

71X 

77X 

70X  * 

IX 

*  YEAR  T 

t.... . . 

♦PREVIOUS  YEAR 

* 

0  DATE 

1/85  THRU  9/85 

UPSOUND 

1824 

94 

4  * 

274 

63 

698 

14 

* 

* 

* 

84  * 

251 

* 

DOUNBOUNO 

1748 

93 

4  * 

286 

39 

695 

15 

83  * 

154 

* 

TOTAL 

3572 

94 

4  • 

560 

50 

1393 

15 

84  * 

405 

♦CURRENT  YEAR 

* 

1/86  THRU  9/86 

UPBOUND 

2711 

95 

3  * 

219 

52 

1008 

11 

* 

88  * 

155 

♦ 

DOUNBOUNO 

2612 

95 

3  • 

219 

46 

1016 

12 

87  • 

127 

* 

TOTAL 

5323 

95 

3  * 

438 

49 

2024 

12 

87  * 

. * 

282 

♦»»  PERCENT 

*************** 

CHANGE  ««< 

****************** 

49% 

********* 

SOX 

******** 

16X  • 

•21X 

******** 

-24X 

45X  15X  SIX  * 

-30X 

•{ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


•THIRD 


QUARTER 


DELAYED 

TOWS 


AVG  DELAY 
OF 

DELAYED  TOWS 


•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85  5 

•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86  7 


.8 

.5 


AVG  DELAY 
OF 

ALL  TOWS 

.0 

.0 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TINE  NAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


4.4 

3.6 


1.5 

24.0 


.0 

.5 


*  YEAR  TO  DATE 

. . . . . . 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  14  .8  .0  12.3  2.0 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  13  2.3  .1  30.7  24.0 

•*******•♦*»••***••••**•*•••••***•*.**«*•**••**•**••••••*•»**•••**••*••••*•***«********•***•**•*••*****••**• 


.6 

15.7 


HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NONTHS  OF  1985  SEP 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NONTHS  OF  1986  NAR 


WILLOW  ISLAM)  LOCKS  t  DAM 
OHIO  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 
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*  QUARTERLY  REPORT 

•  . 

•THIRD  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL 
TOTAL  RECRTN  TOWS  ' 
<X>  <X> 


PREVIOUS  OTR  7/85  THRU  9/85 
UPBOUNO 
DOWNBOUND 
TOTAL 

CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

UPBOUNO 
DOWNBOUNO 
TOTAL 


348 

1 

98 

• 

3604 

78 

341 

3 

95 

• 

3712 

54 

689 

2 

97 

• 

7316 

66 

345 

2 

97 

* 

3688 

81 

338 

0 

98 

• 

3769 

S3 

683 

1 

97 

• 

7457 

67 

BARGES  BARGES 
TOTAL  LOADED 
(X) 


L CAGES  L CAGES  L CAGES  *  TONNAGE 

TOTAL  CONNER  RECRTN  *  ATONS 

<X)  (X)  • 


*»»  PERCENT  CHANGE  <«« 


345 

99 

0  * 

3970 

333 

98 

0  • 

2945 

678 

99 

0  * 

6915 

* 

342 

98 

1  • 

4293 

335 

99 

0  • 

2768 

677 

99 

0  • 

7061 

-OX 

-OX 

25X  • 

2X 

YEAR 


DATE 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 


UPBOUNO 


•  DOWNBOUNO 

•  TOTAL 
•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 


UPBOUNO 

DOWNBOUNO 

TOTAL 


•»»»>  PERCENT  CHANGE  <<<<<  •5X  -62X  -AX 

•a****************************************************** 


1122 

1 

97 

* 

11894 

79 

1108 

99 

0  • 

13123 

1101 

1 

97 

• 

11911 

52 

1083 

99 

0  * 

9304 

2223 

1 

97 

• 

23805 

65 

2191 

99 

0  • 

22427 

1057 

0 

98 

* 

1183T 

83 

1051 

99 

0  • 

13820 

1042 

0 

98 

* 

11868 

52 

1031 

99 

0  * 

8542 

2099 

0 

98 

• 

23699 

67 

2082 

99 

0  * 

22362 

•5X 

-62X 

•4X 

• 

•OX 

2X 

-4X 

•4X 

-54X  •  -OX 

**************** 


•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


•THIRD 


QUARTER 


DELAYED 

TOWS 


AVG  DELAY  AVG  DELAY 
OP  OF 

DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY 
TINE  MAX 


AVG  STALL 
OF 


(ALL  VSL )  STALLED  VSLS 


•PREVIOUS  OTR  7/85  THRU  9/85 
•CURRENT  OTR  7/86  THRU  9/86 


YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  626 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  579 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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WILLOW  ISLAND  LOCKS  8  DAN  AUX 
OHIO  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  OIVISION 


*»♦*♦**•****+*+*  *#**# *****♦♦**♦»», 

*  QUARTERLY  REPORT 

iBBBBBBBS 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES  BARGES 

Bftl 

1****** 

ICJCGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

ft* 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

• 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

• 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

492 

83 

12 

• 

213 

76 

324 

26 

62  • 

131 

DOWN  BOUND 

526 

82 

15 

* 

236 

30 

352 

27 

61  • 

72 

TOTAL 

1018 

83 

14 

• 

449 

52 

676 

26 

62  * 

203 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

• 

UPBOUND 

587 

84 

12 

* 

263 

12 

294 

32 

67  * 

48 

DOWN BOUND 

608 

85 

13 

* 

265 

77 

317 

29 

68  * 

149 

TOTAL 

1195 

84 

12 

• 

528 

45 

611 

30 

67  * 

197 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

17K 

19X 

4X 

* 

in 

2% 

-9X 

3X 

-IX  • 

-2X 

*  TEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

• 

UPBOUND 

894 

65 

19 

• 

593 

65 

515 

42 

49  • 

334 

DOWNBOUND 

986 

64 

22 

• 

721 

30 

570 

44 

47  • 

238 

TOTAL 

1880 

64 

21 

• 

1314 

46 

1085 

43 

48  • 

572 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

• 

UPBOUND 

950 

73 

19 

• 

631 

20 

556 

44 

54  * 

175 

DOWNBOUNO 

930 

71 

25 

• 

792 

73 

587 

46 

52  * 

484 

TOTAL 

1860 

72 

22 

• 

1423 

49 

1143 

45 

53  • 

659 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

•IX 

10X 

5X 

• 

8X 

in 

5X 

SX 

in  * 

15X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

♦THIRD 

• . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

11 

.4 

.0 

4.4 

.8 

.0 

♦CURRENT  OTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

17 

.3 

.0 

5.5 

.7 

.0 

♦  YEAR  T 

*  . 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

32 

.4 

.0 

12.8 

.8 

.0 

•CURREHT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

34 

.3 

.0 

12.0 

.8 

.0 

»*« 

Iftft 

***ft 

It 

NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  t  DAM  1 
GREEN/SARREN  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


r************** 

MM 

********* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

‘THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

‘PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

• 

* 

UPBOUND 

698 

39 

59 

* 

1570 

8 

* 

586 

71 

27  * 

204 

DOWNBOUNO 

699 

40 

57 

* 

1548 

93 

* 

577 

72 

27  • 

2178 

TOTAL 

1397 

40 

58 

* 

3118 

50 

* 

1163 

71 

27  * 

2382 

‘CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPMUNO 

644 

49 

49 

* 

1197 

15 

* 

521 

62 

36  * 

284 

DOWNBOUNO 

639 

50 

48 

• 

1187 

91 

• 

510 

61 

36  * 

1629 

TOTAL 

1283 

49 

48 

* 

2384 

53 

* 

• 

1031 

62 

36  * 

. * 

1913 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-8X 

14X 

-23X 

* 

-23X 

-19X 

* 

-11X 

-23X 

18X  * 

-19X 

*  YEAR  TO  DATE 


‘PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 


UPBOUND 

1804 

26 

72 

• 

4881 

11 

• 

1603 

68 

17  * 

869 

DOWNBOUNO 

1775 

27 

71 

* 

4792 

94 

* 

1569 

69 

17  » 

6789 

TOTAL 

3579 

26 

71 

• 

9673 

52 

* 

3172 

69 

17  * 

7658 

•CURRENT 

YEAR  1/86  THRU  9/86 

• 

* 

* 

UPBOUND 

1564 

29 

68 

• 

4025 

14 

• 

1401 

67 

21  * 

885 

DOWNBOUNO 

1545 

29 

68 

* 

4015 

92 

* 

1382 

68 

20  • 

5565 

TOTAL 

3109 

29 

68 

* 

8040 

53 

* 

2783 

68 

21  * 

6450 

*»»  PERCENT  CHANGE  «« 

«  • 13X  -3X  -16X  •  • 16X  -15X  *  -12X  -13X  6X  *  -15X  * 

‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  H 

OURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL  * 

‘THIRD  QUART 

DELAYED  Or  OF  TINE  MAX  OF  * 

E  R  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS  * 

‘PREVIOUS  QTR  7/85  THRU 
•CURRENT  QTR  7/86  THRU 

9/85  149  .3  .0  51.8  2.2  2.0  * 

9/86  78  .4  .0  34.2  4.6  .0  * 

*  YEAR  TO  OAT 

*  . 

E  * 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU 
•CURRENT  YEAR  1/86  THRU 

9/85  309  .3  .0  98.7  2.2  2.0  * 

9/86  264  .  3  .  0  93.8  5.0  1.6  * 

MO  DATA  REPORTEO  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1988 
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LOCK  t  DAM  2 
GREEN/BARREN  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

•*•*#**« 

VESSEL 

*******»****♦♦♦*»••♦♦* 

VESSEL*  BARGES  BARGES 

** 

LCKGES 

********* 

LCKGES 

********* 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

<%> 

<%)  * 

(%) 

(%) 

(%)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

317 

6 

90  * 

1118 

3 

309 

95 

4  * 

56 

* 

DOWN BOUND 

309 

5 

92  • 

1107 

97 

305 

95 

3  * 

1600 

* 

TOTAL 

626 

6 

91  « 

2225 

49 

614 

95 

4  * 

1656 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

257 

15 

84  * 

846 

7 

251 

86 

11  * 

88 

* 

DOUNBOUNO 

252 

15 

82  * 

826 

93 

246 

86 

12  * 

1149 

* 

TOTAL 

509 

15 

83  * 

1672 

49 

497 

86 

12  * 

1237 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-18% 

100% 

-25%  * 

•24% 

-25% 

-19% 

•26% 

140%  * 

-25% 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

990 

8 

89  * 

3415 

3 

958 

92 

5  * 

182 

* 

DOUNBOUNO 

981 

8 

89  * 

3382 

96 

957 

92 

5  * 

4881 

* 

TOTAL 

1971 

8 

89  * 

6797 

49 

1915 

92 

5  * 

5063 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

873 

13 

85  * 

2864 

3 

862 

86 

11  * 

162 

* 

DOUNBOUNO 

866 

13 

84  * 

2822 

96 

853 

85 

11  * 

4081 

* 

TOTAL 

1739 

13 

85  * 

5686 

49 

1715 

86 

11  * 

.  * 

4243 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-11% 

43% 

•15%  • 

-16% 

•16% 

•10% 

•16% 

98%  • 

-16% 

.•******«.***•****•**********.*•..*.***«.•.**•.•**********•******•**••*•••*••••**••••*•****•**• 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  OELAY  DELAY  AVG 

STALL 

• 

DELAYED 

OF 

TIME 

MAY  OF 

• 

•  T  H  I  R  0 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

67 

.3 

.0 

23.2 

.9 

2.7 

• 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

45 

.3 

.0 

17.1 

.9 

50.3 

* 

*  YEAR 

T  0  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

188 

.3 

.0 

66.5 

1.1 

2.7 

• 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

****************** 

165 

.3 

******* 

.0 

** 

64.4 

********* 

2.2 

********* 

20.9 

* 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


130 


w. 


V>*  N'.'/.V, 

i  i*(a  lii 


PAGE  131 


MARKLANO  LOCKS  t  DAM 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL*  BARGES  BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(%) 

(%> 

(%) 

(%) 

(%)  * 

. * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPSOUND 

182 

4 

95 

1841 

46 

176 

98 

1  * 

1319 

DOWN BOUND 

187 

3 

94 

1898 

87 

186 

96 

1  * 

2434 

TOTAL 

369 

4 

94 

3739 

66 

362 

97 

1  • 

3753 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPSOUND 

568 

3 

94 

5666 

44 

555 

98 

1  * 

4112 

DOWN BOUND 

549 

3 

95 

5836 

84 

537 

99 

0  • 

7336 

TOTAL 

1117 

3 

95 

11502 

65 

1092 

98 

1  • 

11448 

. * 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

202% 

166% 

203% 

207% 

198% 

201% 

204% 

160%  * 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UP  BOUND 

1406 

16 

82 

11889 

51 

1247 

93 

5  * 

9776 

DOUNBOUNO 

1363 

15 

83 

11598 

82 

1244 

92 

6  * 

14335 

TOTAL 

2769 

16 

82 

23487 

67 

2491 

93 

6  * 

24111 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

1665 

1 

97 

17414 

44 

1653 

99 

0  * 

12491 

DOUNBOUNO 

1644 

1 

97 

17413 

85 

1631 

99 

0  • 

22245 

TOTAL 

3309 

1 

97 

34827 

65 

3284 

99 

0  * 

34736 

. * 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

19% 

-89% 

40% 

48% 

44% 

31% 

40% 

-90X  * 

44% 

••a********************************************************************* 


•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


DELAYED 


AVG  DELAY 
OF 


AVG  DELAY 
OF 


•  T  H  I  R 

D 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

•PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU 

9/85 

191 

3.4 

1.8 

•CURRENT 

QTR 

7/86  THRU 

9/86 

522 

1.1 

.5 

*********************************** 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


656.9 

608.0 


36.5 

5.0 


13.6 

1.0 


YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS  YEAR 
•CURRENT  YEAR 


1/85  THRU  9/85 
1/86  THRU  9/86 


1142 

1545 


1.4 

1.0 


.7 

.5 


1694.3 

1627.0 


36.5 

5.2 


5.6 

1.9 


i 

i 


> 

N 

1 

k 

v 

I 


r, 

r. 

r 


HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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MARKLAND  LOCKS  t  DAM  AUX  1  PAGE  132 

OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


ft*******M**«H 

******+***•*•«**«< 

►**♦♦****1 

********1 

******•*•*••••***#****#*********•**< 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

BARGES 

BARGES  • 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

1097 

67 

31 

3139 

47  • 

794 

71 

26  • 

2408 

DOWN BOUND 

1086 

67 

31 

3278 

84  * 

842 

68 

30  * 

4160 

TOTAL 

2183 

67 

31 

6417 

66  * 

1636 

70 

28  * 

6568 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUND 

1683 

95 

3 

123 

66  * 

615 

13 

86  * 

134 

DOWNBOUHO 

1674 

94 

4 

161 

29  * 

655 

14 

85  * 

62 

TOTAL 

3357 

94 

4 

284 

45  * 

1270 

13 

85  * 

196 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

53X 

116X 

-SOX 

-95X 

-96X  • 

-22X 

-84X 

133X  * 

-97X 

YEAR  T 

0  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

1210 

65 

33 

3460 

47  • 

909 

71 

27  * 

2691 

DOWNBOUNO 

1240 

64 

33 

3688 

83  • 

992 

69 

29  * 

4622 

TOTAL 

2450 

65 

33 

7148 

66  • 

1901 

70 

28  * 

7313 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

2358 

92 

6 

325 

54  * 

985 

18 

80  * 

299 

DOWN BOUND 

2347 

92 

6 

332 

28  * 

1013 

18 

80  * 

122 

TOTAL 

4705 

92 

6 

657 

41  * 

1998 

18 

80  * 

421 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

92X 

171X 

-64X 

-90X 

-94X  * 

5X 

-71X 

196X  * 

-94X 

**+****•*+*«•* 

l****M**1 

********* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MAX 

OF 

*  T  H  I  R 

D 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL) 

STALLED  VSLS  • 

•PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU 

9/85 

582 

5.9 

4.9 

3437.6 

22.7 

1.8  • 

•CURRENT 

QTR 

7/86  THRU 

9/86 

25 

.3 

.0 

8.1 

.8 

.0  • 

*  YEA 

R  T 

0  DAT 

E 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

9/85 

647 

5.8 

4.5 

3763.1 

22.7 

8.2  * 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

9/86 

38 

.3 

.0 

13.8 

1.1 

141.9  • 

**•***•*• 

NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  NONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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MCAIPINE  LOCKS  t  DAM 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

'THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(%)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  CONNER 

(%) 

LCKGES  • 

RECRTN  * 

(%)  ‘ 

A********* 

TONNAGE  * 

KTONS  * 

* 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

★ 

UPBOUNO 

899 

34 

58  * 

4986 

58 

722 

78 

19  * 

4508 

* 

DOWN BOUND 

949 

38 

56  * 

5039 

79 

763 

73 

24  * 

6038 

* 

TOTAL 

1848 

36 

57  * 

10025 

68 

1485 

76 

22  • 

10546 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UP80UN0 

1181 

35 

56  * 

6150 

53 

898 

79 

19  • 

5270 

DOWNBOUND 

1206 

35 

57  * 

6352 

84 

938 

77 

21  * 

7925 

TOTAL 

2387 

35 

57  * 

12502 

69 

1836 

78 

20  * 

13195 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

29% 

26% 

28%  * 

24% 

25X 

23% 

27% 

14%  • 

25% 

•  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

UPBOUNO 

2399 

21 

70  * 

16092 

63 

2100 

87 

12  * 

15970 

DOWNBOUND 

2459 

23 

69  * 

15742 

78 

2131 

85 

13  * 

18383 

TOTAL 

4858 

22 

69  * 

31834 

70 

4231 

86 

12  * 

34353 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

UPBOUNO 

2923 

23 

67  * 

19033 

54 

2421 

87 

12  * 

16354 

DOWNBOUND 

2949 

24 

68  * 

19092 

84 

2464 

86 

13  * 

24148 

TOTAL 

5872 

24 

67  • 

38125 

69 

4885 

86 

12  * 

40502 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

20% 

30% 

16%  • 

19% 

18% 

*  15% 

15% 

15%  • 

17% 

** 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MAX 

OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

684 

1.7 

1.1 

1181.7 

21.9 

1.2 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

906 

1.2 

.8 

1119.0 

6.1 

1.0 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1981 

1.3 

.8 

2743.4 

21.9 

3.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

2565 

1.4 

.9 

3604.1 

9.9 

2.0 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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MCALP1NE  LOCKS  t  DAN  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

******** 

VESSEL 

TOTAL 

******** 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  * 

(X)  * 

•*••••• 

LCKGES 

TOTAL 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

80 

10 

77 

533 

61  * 

110 

* 

DOWN BOUND 

91 

15 

79 

680 

76  * 

132 

* 

TOTAL 

171 

12 

78 

1213 

70  * 

242 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

3 

33 

66 

3 

100  * 

3 

* 

DOWN BOUND 

8 

50 

37 

9 

11  * 

5 

* 

TOTAL 

11 

45 

45 

12 

33  * 

8 

•>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-93X 

-  77% 

-96X 

-99% 

■  99X  * 

-96X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* . 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

80 

10 

77 

533 

61  * 

110 

* 

DOWN  BOUND 

91 

15 

79 

680 

76  * 

132 

* 

TOTAL 

171 

12 

78 

1211 

70  * 

242 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

46 

43 

50 

63 

88  • 

40 

IB 

DOWNBOUND 

45 

40 

46 

50 

16  * 

41 

* 

TOTAL 

91 

41 

48 

113 

56  * 

81 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-46% 

72% 

-67X 

k* 

-90% 

k*****«i 

•92X  * 

•66X 

********************************** 


(X)  * 

. . • 


•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


•THIRD  QUARTER 


DELAYED 

TOWS 


AVG  DELAY 
OF 

DELAYED  TOWS 


AVG  DELAY 
OF 

ALL  TOWS 


•PREVIOUS  OTR  7/85  THRU  9/85 
•CURRENT  OTR  7/86  THRU  9/86 


************************************ 
TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL  * 
TIME  MAX  OF  • 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS  • 
.  * 

1103.4  22.9  1.4  * 

3.3  1.7  .0  * 


YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  131 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  12 


1103.4 

13.7 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  SEP 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  APR 
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LOCK  t  OAM  52 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

*  . . . . . 

■THIRD  QUARTER 

VESSEL  VESSEL 

TOTAL  RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

<x> 

BARGES  BARGES  * 

TOTAL  LOADED  * 

(X)  • 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  • 

RECRTN  * 

(X)  • 

TONNAGE 

KTONS 

* 

■PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

UPBOUNO 

777 

0 

95 

8765 

45 

750  91 

0  * 

6075 

* 

DOWN BOUND 

854 

0 

90 

8986 

81 

788  90 

0  * 

10556 

* 

TOTAL 

1631 

0 

93 

17751 

63 

1538  91 

0  * 

16631 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

938 

2 

91 

9937 

46 

907  61 

2  • 

7065 

* 

DOWNBOUND 

998 

3 

90 

10215 

76 

943  62 

2  * 

11371 

* 

TOTAL 

1936 

3 

90 

20152 

61 

1850  62 

2  • 

18436 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

18X 

500X 

15X 

13X 

9X 

20X  • 18X 

95  OX  * 

10X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

■PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

3097 

0 

89 

29415 

48 

2920  28 

0  * 

22036 

* 

DOWNBOUND 

3166 

0 

90 

29004 

76 

3052  28 

0  * 

32770 

* 

TOTAL 

6263 

0 

90 

58419 

62 

5972  28 

0  * 

54806 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUNO 

3134 

1 

89 

31847 

43 

2969  37 

1  * 

21623 

* 

DOWNBOUND 

3233 

1 

90 

31987 

78 

3133  35 

1  * 

36729 

* 

TOTAL 

6367 

1 

90 

63834 

61 

6102  36 

1  • 

58352 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

U 

333X 

IX 

9X 

6X 

2X  30X 

110X  * 

6X 

**************** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME  MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS)  (ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

1141 

4.5 

3 

.4 

5191.8 

25.1 

.8 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

1134 

11.1 

7.2 

12658.6 

39.8 

.9 

*  YEAR 

0  DATE 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1478 

4.7 

1 

.2 

7058.0 

26.2 

1.2 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

2123 

7.9 

2 

.9 

16883.4 

39.8 

2.8 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE 
HO  OATA  REPORTED  FOR  THE 


FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


I 

I 

} 
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LOCK  t  DAM  52  AIM  1 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

********* 

VESSEL 

******** 

VESSEL 

*********************** 

VESSEL*  BARGES  BARGES  * 

******** 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

* 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X> 

<X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

600 

16 

62  • 

1286 

56 

571 

84 

13  * 

1379 

* 

D0UN80UN0 

657 

25 

58  * 

1260 

50 

569 

85 

11  * 

1030 

* 

TOTAL 

1257 

21 

60  * 

2546 

53 

1140 

84 

12  * 

2409 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

# 

UPBOUNO 

509 

18 

58  * 

1292 

SB 

458 

87 

11  * 

1422 

* 

DOWN BOUND 

491 

10 

71  * 

1728 

63 

469 

93 

5  * 

1544 

* 

TOTAL 

1000 

14 

64  • 

3020 

61 

927 

90 

6  * 

2966 

*»»>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-20X 

•46X 

•14X  • 

18X 

36X 

-  18X 

• 

13X 

•43X  * 

23X 

•  YEAR 

0  DATE 

• 

# . 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPBOUND 

690 

16 

62  • 

1458 

55 

656 

84 

12  * 

1533 

* 

DOUN BOUND 

760 

24 

59  • 

1492 

50 

667 

85 

11  * 

1204 

* 

TOTAL 

1450 

20 

60  « 

2950 

53 

1323 

84 

12  * 

2737 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

846 

12 

63  « 

2175 

58 

775 

90 

8  * 

2350 

* 

DOWNBOUND 

871 

9 

70  * 

2654 

60 

837 

92 

5  • 

2291 

# 

TOTAL 

1717 

11 

66  • 

4829 

59 

1612 

91 

7  • 

. * 

4641 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««« 

18X 

-36X 

30X  * 

63X 

83X 

*  21X  31X  -29X  *  69X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

OELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

289 

1.4 

.5 

420.7 

21.5 

1.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

412 

4.2 

2.6 

1741.2 

30.6 

4.0 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

343 

1.3 

.5 

472.3 

21.5 

5.1 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

***••**••*****•*•* 

632 

********* 

3.1 

******* 

1.7 

2006.9 

************4 

30.6 

********* 

3.1 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  198$  FEB  MAR  APR 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  FEB  MAR 
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CANNELTON  LOCK  t  OAM 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL*  BARMS  BARMS  • 

TOWS  *  TOTAL  LOADED  * 
<X>  *  (X)  * 

LCKMS  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKMS  * 

RECRTN  • 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

r* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPSOUND 

752 

17 

80 

6068 

54 

* 

678 

90 

7  * 

5158 

DOUNSOUNO 

765 

18 

79 

6347 

78 

* 

673 

90 

8  * 

7143 

TOTAL 

1517 

17 

79 

12415 

66 

• 

1351 

90 

8  * 

12301 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

346 

14 

82 

2988 

45 

• 

324 

90 

8  • 

2184 

DOUNSOUNO 

333 

12 

85 

2961 

86 

* 

310 

93 

5  • 

3643 

TOTAL 

679 

13 

84 

5949 

66 

* 

634 

92 

7  * 

5827 

•»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-55X 

•67X 

-52X 

-52X 

-52X 

* 

•53X 

-52X 

-58X  * 

-52X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

• 

UPBOUNO 

1946 

8 

89 

17884 

61 

• 

1840 

95 

3  * 

17210 

DOWN  BOUND 

1926 

8 

88 

17685 

77 

• 

1805 

95 

4  * 

19721 

TOTAL 

3872 

8 

89 

35569 

69 

• 

3645 

95 

4  * 

36931 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

1633 

4 

92 

16502 

52 

* 

1582 

97 

2  * 

13617 

OOWNBOUNO 

1610 

3 

93 

16267 

85 

* 

1556 

97 

1  * 

20116 

TOTAL 

3243 

4 

93 

32769 

69 

• 

3138 

97 

2  * 

33733 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

■  16X 

-58X 

-12X 

-  7X 

■  7% 

• 

•  13X 

-11X 

-52X  * 

-8X 

>•****1 

t+s 

MM 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

717 

1.4 

.8 

1013 

.4 

9.6 

4.8 

•CURRENT  OTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

316 

1.1 

.6 

372 

.1 

7.0 

1.0 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1930 

1.5 

.8 

3029 

4 

23.3 

2.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1687 

1.3 

HRS 

.7 

k*S 

2210 

1 

11.6 

2.2 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1988  SEP 
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CANNELTON  LOCK  i  DAM  AUX 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  * 

>#**•+•* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

t* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

RCV»W  1  R 

I VAA 

•THIRD 

QUARTER 

<X> 

<X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

. • 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPROUND 

176 

89 

7  • 

38 

7 

96 

18 

80  * 

5 

DOWN BOUND 

206 

85 

7  * 

51 

66 

116 

23 

75  • 

62 

TOTAL 

380 

87 

7  * 

89 

60 

210 

20 

78  • 

67 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPROUND 

560 

16 

77  • 

6326 

52 

777 

93 

5  • 

3686 

DOWNBOUNO 

585 

20 

73  • 

6537 

83 

833 

91 

7  * 

5635 

TOTAL 

1125 

18 

75  * 

8861 

68 

1610 

92 

6  * 

.  • 

9121 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

196X 

•36X 

831X  • 

856X 

772X 

666X 

270X 

37X  • 

306X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

UPROUND 

657 

86 

10  * 

130 

13 

251 

25 

72  • 

30 

OOWNROUND 

676 

81 

11  • 

162 

66 

283 

30 

67  * 

131 

TOTAL 

933 

83 

10  • 

m 

62 

536 

28 

70  * 

161 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUNO 

859 

33 

56  • 

6521 

51 

1036 

81 

16  * 

3770 

DOWNBOUNO 

887 

36 

56  • 

6755 

81 

1083 

81 

17  • 

5590 

TOTAL 

1766 

33 

56  • 

9276 

67 

2119 

81 

17  • 

.  • 

9360 

*»>»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

87* 

-23X 

869X  • 

76X 

B92X 

•  296X  60X  -2X  • 

71 3X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

k889888884 

A VC  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DF 

1  1  ™ 

♦THIRD 

0  U  A  R  T  E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSl)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

0 

1.6 

.0 

.0 

.7 

.0 

♦CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

861 

30.7 

30.3 

25838.9 

1602.6 

2.3 

*  TEAR 

r  0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

8 

.5 

.0 

6.2 

1.0 

3.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

856 

30.1 

26.1 

25850.6 

1602.6 

2.4 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  SEP 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


PAGE  139 


NEWBURGH  LOCK  t  DAM 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


**«***•**++***< 

*****************8 

lr#8 

>*************** 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES  • 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

• 

TOTAL 

LOADED  • 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

<X) 

* 

(X)  * 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPtOUMO 

703 

2 

92 

• 

6786 

51  • 

663 

98 

1  * 

5416 

DOUNtOUNO 

770 

11 

85 

• 

7045 

82  * 

675 

98 

1  * 

8059 

TOTAL 

1473 

7 

89 

• 

13831 

67  * 

1338 

98 

1  * 

13475 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

• 

UPBOUND 

746 

1 

95 

• 

7874 

46  * 

731 

99 

0  * 

5802 

DOWN BOUND 

799 

8 

89 

• 

8101 

79  * 

737 

98 

1  • 

9138 

TOTAL 

1545 

4 

92 

• 

15975 

63  * 

1468 

96 

0  * 

14940 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

4X 

-30X 

8X 

• 

15X 

8X  * 

9X 

10X 

•  17X  * 

10X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

• 

UP80UN0 

2168 

1 

93 

• 

20850 

56  * 

2072 

98 

0  • 

18594 

D0UN90UND 

2214 

5 

91 

• 

20582 

77  * 

2075 

98 

1  * 

22273 

TOTAL 

4382 

3 

92 

* 

41432 

66  * 

4147 

98 

1  • 

40867 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

• 

UP80UN0 

2222 

1 

95 

• 

22966 

47  • 

2161 

99 

0  * 

16993 

D0WN80UN0 

2234 

3 

94 

• 

23092 

82  • 

2147 

99 

0  • 

27160 

TOTAL 

4456 

2 

94 

• 

46078 

64  * 

4308 

99 

0  * 

44153 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««« 

IX 

-35X 

4X 

* 

m 

7X  • 

3X 

4X 

-48X  • 

8X 

***••< 

MM 

)•*#•**•*•*#••••* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYEO 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR  7/85  THRU  9/85  645  .8  .4 

•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86  816  .  8  .4 


551.2  4.4  .3 

692.6  4.0  .7 


•  YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  2052  1.1  .5  2359.8  32.8  1.7 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  2257  .8  .4  1963.0  12.1  2.1 

**• **••**•******••••*••••••****•*•*•••*•**••*•#•*•• *•« •••••*••••*•••*•••*•*••**•••*•••••*•*•***•»•** *••«•*< 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


PAGE  HO 


NEWBURGH  LOCK  8  DAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

********* 

VESSCL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES  barges 

** 

LCKCES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPBOUND 

1258 

92 

5  * 

185 

38 

708 

15 

83  * 

112 

* 

DOUN  BOUND 

1277 

91 

6  * 

219 

24 

732 

15 

82  * 

68 

* 

TOTAL 

2535 

91 

5  * 

404 

30 

1440 

15 

82  • 

180 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUND 

1174 

85 

9  • 

362 

49 

679 

25 

73  * 

269 

* 

DOWNBOUNO 

1143 

85 

8  * 

266 

43 

670 

25 

73  • 

151 

* 

TOTAL 

2317 

85 

9  • 

628 

46 

1349 

25 

73  • 

420 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

8X 

•14X 

46X  * 

55X 

136X 

-6X 

53X 

•  16X  • 

133X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

1976 

85 

9  « 

525 

47 

1236 

23 

75  • 

400 

* 

DOWNBOUND 

2000 

84 

11  * 

625 

24 

1284 

24 

74  • 

IBS 

* 

TOTAL 

3976 

85 

10  • 

1150 

34 

2520 

23 

74  • 

588 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

2344 

81 

12  • 

954 

52 

1448 

30 

68  * 

761 

* 

DOWNBOUNO 

2332 

7V 

11  * 

701 

39 

1462 

31 

67  * 

376 

* 

TOTAL 

4676 

80 

11  • 

1655 

47 

2910 

31 

68  * 

. • 

1137 

•»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

17X 

10X 

33X  • 

43X 

94X 

15X 

50X 

5X  * 

93X  • 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

OELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

21 

.2 

.0 

4.9 

2.1 

1.4 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

39 

.2 

.0 

10.9 

1.1 

1.0 

•  TEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

SO 

.4 

.0 

24.8 

271.5 

25.6 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

82 

.2 

.0 

23.8 

1.3 

1.9 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1988 


PAGE  HI 


UN10NT0WN  LOCK  8  DAN 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES  BARGES  *  LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE  * 

KTONS  * 

HEWN  *  N 

Ilk  WA  1  M 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UP80UND 

708 

2 

95 

7547 

38  • 

686 

98 

1  • 

4638  * 

DOWN BOUND 

705 

2 

96 

7698 

86  * 

699 

98 

1  * 

9869  * 

TOTAL 

1413 

2 

95 

15245 

62  * 

1385 

98 

1  • 

14507  * 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

UPSOLWD 

820 

2 

96 

8929 

37  • 

806 

98 

0  • 

5552  * 

DOWN BOUND 

838 

2 

96 

9172 

82  * 

826 

98 

1  * 

11299  * 

TOTAL 

1658 

2 

96 

18101 

60  * 

1632 

98 

1  * 

16851  * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

17X 

2SX 

18X 

18X 

UX  * 

17X 

18X 

5X  * 

16X  • 

•  YEAR  1 

0  OATE 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UP80UN0 

2248 

1 

96 

23849 

42  * 

2188 

98 

0  * 

16176  • 

pnuBBnuNn 

2245 

1 

96 

23601 

83  • 

2214 

98 

0  • 

29913  * 

TOTAL 

4493 

1 

96 

47450 

62  * 

4402 

98 

0  * 

46089  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPSOUND 

2471 

t 

97 

26964 

37  * 

2433 

99 

0  • 

16185  • 

DOWN SOUND 

2483 

1 

96 

26661 

85  * 

2439 

99 

0  • 

34473  • 

TOTAL 

4954 

1 

97 

53625 

61  * 

4872 

99 

0  • 

50658  * 

•»»»»  PERCENT 

CHANGE  ««« 

10X 

OX 

10X 

13X 

9X  • 

10X 

11X 

-26X  • 

9*  * 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 

.  DELAYED  OF  OF  TIME  MAX  OF 

THIRD  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 
CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 


706 

.9 

.4 

944 

.9 

.5 

659.5  4.2  0 

902.7  4.7  .0 


YEAR  TO  OATE 


'PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  2323  1.1  .6  2751.0  22.6  3.9 

'CURRENT  TEAR  1/86  THRU  9/86  2773  .9  .5  2591.2  4.8  1.8 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


*»  ?i  .»■  »a  .#»  >•  Jl  .<»'»•  ,U.|i  ,»»* , 


THIRD 

QUARTER 

TOTAL 

RECRTN 

(X) 

TOWS  • 

(X)  * 

TOTAL 

LOADED 

(X) 

TOTAL 

CONNER 

(X) 

RECRTN  * 

(X)  * 

KTONS 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

UPBOUNO 

930 

92 

• 

5  * 

123 

34 

617 

11 

* 

88  • 

83 

DOUNtOUND 

1020 

93 

4  * 

114 

21 

704 

9 

89  * 

36 

TOTAL 

1950 

92 

5  * 

237 

28 

1321 

10 

88  • 

119 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

UPSOUND 

964 

89 

* 

5  * 

157 

31 

637 

16 

• 

83  * 

106 

DOWNBOUNO 

1018 

90 

5  • 

172 

30 

682 

13 

85  * 

74 

TOTAL 

1982 

89 

5  * 

329 

31 

1319 

15 

84  * 

ISO 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

IX 

•IX 

16X  • 

38X 

53X 

-OX 

47* 

-SX  • 

51* 

UNIONTOUN  LOCK  t  DAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 

QUARTERLY  REPORT 


PACE  142 


****************#*****************< 


VESSEL  VESSEL  VESSEL 


YEAR.  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 


* 

UPSOUND 

1567 

89 

7  * 

296 

38 

1086 

14 

84  • 

204 

ft 

DOMNSOUNO 

1640 

90 

5  • 

233 

33 

1156 

12 

86  • 

117 

•CURRENT  YEAR 

TOTAL 

1/86  THRU  9/86 

3207 

89 

6  • 

• 

529 

36 

2242 

13 

85  • 

• 

321 

UPSOUND 

1833 

84 

7  • 

381 

37 

1276 

22 

77  • 

277 

DOWNSOUND 

1848 

86 

7  • 

393 

34 

1311 

19 

79  • 

199 

TOTAL 

3681 

85 

7  • 

774 

36 

2587 

20 

78  * 

476 

>>>> 

PERCENT 

CHANGE  <«« 

14X 

BX 

32X  * 

46X 

45X 

15X 

75X 

6X  • 

48X 

(ALL 

TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY  AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

BARGES  BARGES 


******** **********  ****** 


LCKGES  LCKGES  LCKGES 


TONNAGE 


DELAYED  OF 


THIRD  QUARTER  TOMS  OELAYEO  TOWS  ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSl)  STALLED  VSLS 


PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 
CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 


YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 
CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


142 


PAGE  143 


SMI THLANO  LOCK  t  DAM 
OHIO  HIVE  It 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•***************************#**»******4 

VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 

r*« 

• 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

t* 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

RECRTN  * 

KTONS 

IUIAL  LUWFTCK 

THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

• 

(X) 

(X)  • 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPSOUNO 

255 

43 

52 

1151 

26 

* 

213 

65 

29  • 

481 

DOWNBOUND 

888 

19 

77 

7400 

87 

• 

827 

8S 

13  * 

9816 

TOTAL 

1141 

24 

72 

8551 

79 

* 

1040 

81 

16  * 

10297 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UP BOUND 

253 

31 

58 

1346 

34 

* 

226 

76 

21  * 

798 

DOWNBOUND 

905 

14 

81 

8184 

83 

* 

847 

89 

10  • 

10297 

TOTAL 

1158 

18 

76 

9530 

76 

• 

1073 

86 

12  * 

11095 

>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

IX 

•24X 

7X 

11X 

7X 

* 

3X 

10X 

-20X  • 

7X 

TEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

• 

UPSOUNO 

594 

23 

70 

3629 

31 

• 

549 

80 

16  • 

1821 

DOWNBOUND 

2564 

9 

84 

22689 

86 

• 

2389 

92 

6  * 

30051 

TOTAL 

3158 

12 

81 

26318 

78 

* 

2938 

90 

8  • 

31872 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

• 

UPSOUNO 

677 

20 

67 

4261 

33 

• 

619 

84 

13  • 

2416 

DOWNBOUND 

2571 

7 

87 

24715 

87 

• 

2456 

94 

5  * 

32795 

TOTAL 

3248 

9 

83 

28976 

79 

* 

3075 

92 

6  • 

35211 

>>>»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

•****••*#**••****4 

2% 

-17X 

4X 

10X 

10X 

• 

4X 

7X 

14X  * 

10X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

•THIRD 

*  . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

128 

.6 

.0 

77.7 

3.8 

.5 

•CURRENT  OTR 

* 

7/86  THRU  9/86 

167 

.8 

.1 

140.1 

24.2 

2.6 

•  TEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

535 

1.4 

.3 

785.0 

17.5 

1  .4 

•CURRENT  TEAr 

1/86  THRU  9/86 

505 

1.0 

•  « 

.1 

r*« 

522.9 

**•♦4 

24.2 

4.5 

HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


BBBngMPBQBnnng  mi  ar  jnwwuB 


SMITHLANO  LOCK  l  0AM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


PAGE  H4 


OUARTERLY  REPORT 

’THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

<x> 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  * 

(%>  * 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMKER 

(%> 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

.  * 

TONNAGE 

KTONS 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

UPBOUNO 

879 

14 

82 

7714 

33  * 

808 

90 

* 

8  * 

4200 

DOWN BOUND 

299 

42 

52 

1467 

85  * 

239 

71 

25  * 

1922 

TOTAL 

1178 

21 

74 

9181 

42  * 

1047 

86 

12  • 

6122 

CURRENT  QTR 

7/88  THRU  9/86 

UPBOUNO 

938 

11 

83 

8841 

34  * 

875 

93 

• 

6  * 

4867 

DOWN  BOUND 

318 

28 

65 

2170 

81  * 

276 

80 

18  * 

2657 

TOTAL 

1256 

15 

78 

11011 

43  * 

1151 

90 

9  * 

. * 

7524 

•»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

6% 

-23% 

12% 

19% 

24%  * 

9% 

14% 

-13%  * 

22% 

YEAR  TO  DATE 
PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 


UPBOUNO 

2446 

7 

89 

23288 

37 

2352 

94 

5  • 

14101 

* 

DOUNBOUNO 

617 

25 

68 

4002 

78 

552 

82 

15  * 

4886 

TOTAL 

3063 

11 

84 

27290 

43 

2904 

91 

7  * 

18987 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

2642 

6 

87 

26160 

33 

2529 

95 

4  • 

13879 

DOWNBOUND 

764 

18 

71 

5517 

81 

685 

87 

11  • 

6937 

TOTAL 

3406 

9 

84 

31677 

41 

3214 

93 

5  * 

20816 

>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

11X 

-9% 

10X 

16X 

10X 

10% 

13X 

-m  * 

9X 

******************* 

********* 

***** 

*• 

♦(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MAX  OF 

*  T  H  I  R  0 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

104 

.4 

.0 

43.0 

5.0 

.8 

♦CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

147 

.4 

.0 

67.9 

5.2 

10.1 

*  YEAR 

TO  DATE 

♦PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

496 

1.3 

.2 

670.8 

13.8 

2.3 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

399 

.6 

.0 

260.4 

35.0 

8.2 

♦  * 

NO  DAT*  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1988 
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CLINCH  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


• *•***♦«**••*****« 

!***«*< 

1*4 

>*************8 

»*4 

**** 

***** 

r********< 

* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

T  H  I  R  0 

QUARTER 

(k) 

(X) 

• 

(k) 

• 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

20 

100 

0 

• 

0 

0 

* 

23 

0 

69  * 

0 

DOUNMUNO 

39 

100 

0 

• 

0 

0 

• 

28 

0 

75  * 

0 

TOTAL 

59 

100 

0 

• 

0 

0 

* 

51 

0 

72  * 

0 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

* 

UPBOUNO 

16 

87 

0 

• 

0 

0 

* 

23 

8 

47  * 

0 

oomnouNQ 

17 

82 

11 

• 

4 

50 

* 

23 

13 

47  • 

0 

TOTAL 

33 

84 

6 

• 

4 

50 

• 

46 

10 

47  * 

0 

»»>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

■44X 

52k 

Ok 

• 

ok 

Ok 

* 

•9k 

Ok 

-40k  * 

OX 

YEAR  T 

0  DATE 

# 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/t'  THRU  9/85 

• 

• 

* 

UPBOUNO 

31 

100 

0 

* 

0 

0 

• 

44 

0 

59  * 

0 

DOUNOOUNO 

50 

100 

0 

• 

0 

0 

* 

48 

0 

64  * 

0 

TOTAL 

81 

100 

0 

* 

0 

0 

• 

92 

0 

61  * 

0 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

* 

UPBOUNO 

30 

90 

3 

• 

2 

100 

* 

45 

6 

51  * 

0 

OOUNMJND 

30 

86 

6 

• 

4 

50 

• 

41 

9 

48  * 

0 

TOTAL 

60 

88 

5 

* 

6 

66 

• 

86 

8 

50  • 

0 

»>»»  PERCENT 

CHANGE  ««« 

25k 

-34k 

Ok 

• 

Ok 

Ok 

* 

-6k 

Ok 

•24k  * 

Ok 

• * ***•*«*•••*• 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

•  . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

1 .9 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.7 

•  YEAR  T 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

3.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

0 

.0 

it 

.0 

t*l 

.0 

***« 

**** 

1.2 

1 .4 

• 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  FEB 
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BARKLEY  LOCK 
CUMBERLAND  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

'THUD  QUARTER 

VESSEL  VESSEL 

TOTAL  RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPBOUNO 

395 

81 

18 

469 

91 

254 

27 

64  * 

644 

* 

DOWNBOUND 

452 

74 

24 

946 

4 

335 

43 

51  * 

64 

* 

TOTAL 

847 

77 

21 

1415 

33 

589 

36 

57  * 

708 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

867 

35 

63 

4772 

78 

891 

82 

17  * 

5585 

* 

DOWNBOUND 

896 

29 

66 

5213 

27 

955 

84 

14  * 

2058 

* 

TOTAL 

1763 

32 

65 

9985 

52 

1846 

83 

15  * 

7643 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

108X 

-13X 

531X 

605X 

12X 

213X 

613X 

-13X  * 

979X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPBOUNO 

643 

72 

26 

1209 

93 

460 

38 

54  • 

1685 

* 

DOWNBOUND 

806 

61 

36 

2497 

3 

706 

54 

41  * 

151 

* 

TOTAL 

1449 

66 

32 

3706 

33 

1166 

48 

46  • 

1836 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

1314 

30 

67 

7440 

80 

1378 

84 

14  • 

8908 

* 

DOWNBOUND 

1504 

28 

68 

8646 

23 

1610 

83 

15  • 

2829 

* 

TOTAL 

2818 

29 

67 

16086 

49 

2988 

83 

15  * 

.  * 

11737 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

94X 

•  12X 

309X 

334X 

550X 

156X 

345X 

•  16X  • 

539X 

A******************************************************** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

55 

.5 

.1 

30.1 

2.4 

2.4 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

1034 

5.4 

4.9 

5685.2 

28.5 

.8 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

82 

.6 

.1 

51.1 

5.0 

2.6 

•CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

1445 

5.3 

4.0 

7721.6 

29.6 

2.2 

* 

*• 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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CHEATHAM  LOCK  PACE  U7 

CUMBERLAND  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


t+4 

****** 

********* 

* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

<%> 

(%) 

* 

(%) 

(%) 

(%)  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPSOUND 

377 

61 

36 

* 

744 

94 

311 

47 

49  * 

1095 

DOWN BOUND 

361 

60 

38 

* 

712 

6 

306 

47 

48  • 

74 

TOTAL 

738 

60 

37 

* 

1456 

51 

617 

47 

48  * 

1169 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

412 

66 

33 

• 

771 

93 

338 

44 

52  * 

1113 

DOWN BOUND 

385 

64 

35 

* 

762 

6 

333 

44 

54  * 

61 

TOTAL 

797 

65 

34 

* 

1533 

50 

671 

44 

53  * 

1174 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

7% 

15% 

0% 

* 

5% 

3% 

8% 

1% 

18X  * 

OX 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPBOUNO 

719 

52 

46 

* 

1914 

93 

639 

54 

42  * 

2785 

DOWNBOUNO 

706 

52 

46 

* 

1889 

7 

630 

55 

41  * 

201 

TOTAL 

1425 

52 

46 

• 

3803 

51 

1269 

55 

41  * 

2986 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

847 

51 

47 

* 

2135 

95 

737 

57 

40  • 

3066 

DOWNBOUNO 

825 

50 

47 

• 

2154 

8 

743 

56 

40  * 

233 

TOTAL 

1672 

51 

47 

* 

4289 

51 

1480 

57 

40  • 

3299 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

17% 

14% 

21% 

* 

12% 

14% 

16% 

21% 

12%  * 

10% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MA) 

OF 

•THIRD 

* . . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

34 

.5 

.0 

18.0 

2.0 

2.9 

•CURRENT  OTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

44 

.4 

.0 

18.2 

1.1 

.6 

*  YEAR  T 

*  . 

0  DATE 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

66 

.4 

.0 

31.6 

10.0 

2.5 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

95 

.4 

.0 

47.1 

2.6 

1 . 1 

NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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CORDELL  HULL  LOCK 
CUMBERLAND  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

** 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

‘THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

‘PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

★ 

UPBOUND 

37 

67 

13  * 

24 

0 

43 

39 

51  * 

0 

* 

DOWN BOUND 

37 

70 

29  * 

23 

100 

39 

28 

61  * 

34 

* 

TOTAL 

74 

68 

21  * 

47 

48 

82 

34 

56  * 

34 

‘CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK  * 

• 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-100X 

-100X 

100X  * 

-100X 

•100X 

•100X 

-100X 

-100X  * 

-100X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

‘PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

94 

50 

30  * 

92 

3 

111 

54 

39  • 

3 

* 

DOWN BOUND 

96 

52 

46  * 

91 

96 

101 

45 

47  * 

123 

* 

TOTAL 

190 

51 

38  * 

183 

49 

212 

50 

43  * 

126 

‘CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

4 

0 

75  * 

5 

40 

5 

80 

0  * 

2 

* 

DOWNBOUND 

2 

0 

100  * 

3 

100 

3 

66 

0  * 

4 

* 

TOTAL 

6 

0 

83  • 

8 

62 

8 

75 

0  * 

.  * 

6 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-96X 

•100X 

•93X  * 

-95X 

•  94X 

•96X 

94% 

***• 

-100X  * 

-95X 

** 

‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

*  T  H  I  R  0 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

‘PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

2 

.7 

.0 

1.4 

3.0 

1.8 

»  YEAR  T 

0  DATE 

‘PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

5 

4.8 

.3 

24.0 

14.5 

2.8 

* CURRENT  YEAR 

*************** 

1/86  THRU  9/86 

0 

********* 

.4 

.0 

** 

.0 

****< 

.0 

.0 

* 

** 

HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 

HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  MAR  APR  MAY  JUH  JUL  AUG  SEP 
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CKO  HICKORY  LOCK 
CUMBERLAND  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

<X)  * 

******* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*• 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

CONNER 

(X) 

LCKGES  • 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UP  BOUND 

821 

94 

4  * 

71 

84 

425 

12 

86  * 

96 

DOWNBOUND 

824 

94 

4  * 

65 

9 

443 

12 

86  * 

6 

TOTAL 

1645 

94 

4  * 

136 

48 

868 

12 

86  * 

102 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

957 

92 

5  * 

102 

96 

441 

16 

82  * 

156 

DOWNBOUND 

940 

92 

4  * 

100 

5 

489 

16 

83  * 

8 

TOTAL 

1897 

92 

5  • 

202 

50 

930 

16 

82  * 

164 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

15X 

13X 

34X  * 

48X 

56X 

7X 

37X 

3X  * 

60X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

1462 

91 

6  * 

175 

76 

824 

17 

80  * 

212 

DOWNBOUND 

1449 

91 

6  • 

165 

13 

860 

16 

81  * 

26 

TOTAL 

2911 

91 

6  • 

340 

45 

1684 

17 

81  • 

238 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUND 

1722 

88 

8  * 

285 

93 

925 

22 

76  • 

411 

DOWNBOUND 

1702 

88 

7  * 

284 

9 

1009 

21 

77  • 

31 

TOTAL 

3424 

88 

8  * 

569 

51 

1934 

21 

77  * 

. * 

442 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

17X 

14X 

59X  * 

67X 

89X 

14X 

43X 

9X  * 

85X 

***************** 

*• 

***** 

•CALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

7 

.5 

.0 

3.6 

1.6 

1.8 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

23 

.5 

.1 

11.6 

10.0 

1.6 

*  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

21 

.7 

.0 

16.0 

10.0 

2.8 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

50 

.4 

.0 

** 

21.2 

***** 

10.0 

1.4 

MO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
MO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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KENTUCKY  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL  VESSEL 

TOTAL  RECRTN 

<%) 

VESSEL 

TOWS 

(%) 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  • 

(%)  * 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COHMER 

(%) 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  • 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

« 

* 

* 

UPBOUNO 

696 

28 

62 

4024 

80 

834 

86 

13  * 

4853 

* 

DOWN BOUND 

568 

18 

72 

3657 

31 

749 

89 

8  • 

1665 

★ 

TOTAL 

1264 

24 

66 

7681 

57  * 

1583 

87 

11  • 

6518 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

131 

32 

62 

823 

71  « 

157 

87 

12  • 

859 

* 

DOWN  BOUND 

93 

9 

87 

811 

44 

137 

97 

2  * 

501 

* 

TOTAL 

224 

22 

72 

1634 

57 

294 

92 

7  * 

.  • 

1360 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«<< 

-82% 

83% 

80% 

■78% 

■78% 

■81% 

•80% 

■87%  • 

79% 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

1686 

16 

75 

11652 

80 

2211 

92 

7  • 

14006 

• 

DOWN BOUND 

1461 

11 

79 

10458 

29 

2017 

93 

5  • 

4368 

* 

TOTAL 

3147 

14 

77 

22110 

56 

4228 

93 

6  • 

18374 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

1044 

7 

82 

8380 

75 

1456 

96 

3  • 

9356 

* 

DOWN BOUND 

1008 

6 

83 

8061 

37 

1423 

96 

2  • 

4180 

* 

TOTAL 

2052 

6 

83 

16441 

56 

2879 

96 

z  * 

. * 

13536 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-34% 

-67% 

-30% 

-25% 

-25% 

-31% 

-29% 

-67%  * 

26% 

• 

************************************* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

• 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

DF 

• 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL)  STALLEO  VSLS  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

661 

3.5 

2.7 

2356.6 

16.7 

2.1 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

150 

5.1 

4.7 

771.3 

14.6 

306.3 

* 

.  * 

•  YEAR 

TO  DATE 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1802 

3.4 

2.5 

6146.3 

16.7 

1.8 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1435 

4.4 

3.7 

6373.9 

20.8 

51.8 

* 

ft***************** 

******1 

k* 

•  • 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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PICKWICK  LANDING  LOCK 
TENNESSEE  RIVES 
N3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

<X>  * 

BARGES 

TOTAL 

**•»*»»»*»»»*•»*« 

BARGES  *  LCKGES 

LOADED  *  TOTAL 

(X)  » 

LCKGES 

CONNER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE  * 

KTONS  * 

PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

• 

UPSCUNO 

598 

49 

48 

2842 

96 

531 

69 

28  * 

3949  • 

DOWN BOUND 

585 

44 

53 

3019 

13 

568 

75 

23  * 

605  * 

TOTAL 

1183 

46 

50 

5861 

53 

1099 

72 

26  * 

4554  * 

CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

• 

UP80UN0 

655 

51 

47 

3138 

96 

604 

68 

30  * 

4377  * 

DOWN  BOUND 

663 

44 

54 

3545 

10 

647 

70 

28  * 

543  * 

TOTAL 

1318 

47 

50 

6683 

50 

1251 

69 

29  * 

4920  • 

»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

m 

13X 

11X 

14X 

7X 

13X 

9X 

27X  * 

8X  * 

YEAR  TO  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

* 

UP8OUN0 

902 

44 

53 

4838 

96 

848 

73 

24  • 

6709  * 

DOWN  BOUND 

933 

43 

53 

4851 

12 

921 

74 

24  » 

903  * 

TOTAL 

1835 

44 

53 

9689 

54 

1769 

73 

24  • 

7612  * 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUND 

1401 

34 

63 

9040 

95 

1492 

78 

19  * 

12535  * 

DOWN BOUND 

1616 

35 

62 

9782 

13 

1692 

76 

21  * 

1917  * 

TOTAL 

3017 

34 

62 

18822 

52 

3184 

77 

20  * 

14452  * 

>»>  PERCENT  CHANGE  ««< 

64* 

28X 

94X 

94X 

88X 

79X 

89X 

53X  * 

89*  * 

b*1 

►  «*< 

**** 

(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL  * 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF  * 

THIRD  QUARTER 

TOWS 

OELAYEO 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS  * 

PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

369 

2.3 

1 

.4 

859.0 

12.1 

1.9  * 

CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

419 

1.9 

1 

.2 

815.8 

8.3 

1.3  * 

YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  612  2.6  1.6  1596.9  18.7  4.2 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  1043  2.0  1.1  2123.2  18.7  1.8 


*1  'it  'iL iL'iLrf  '*1^  iL’iL  ^  k.i 


L  *»* ’  *  .4 


PICKWICK  LANDING  LOCK  AUX 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  01VISI0N 

********** ****.**.«.**.*. A************** 
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*  QUARTERLY  REPORT 

*  . 

•THIRD  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 

TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

(X)  (X)  *  (X) 


•PREVIOUS  OTR  7/85  THRU  9/85  NO  OATA  TOR  THIS  LOCK 
•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86  NO  OATA  FOR  THIS  LOCK 


*»»  PERCENT  CHANGE  «<« 

* . . 

*  YEAR  TO  DATE 

*  . . . . . . 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 


OX  OX 


* 

IJPBOUNO 

373 

9 

89 

3111 

94 

597 

91 

4  • 

4282 

* 

DOWN BOUND 

410 

14 

80 

3238 

15 

630 

90 

6  • 

723 

* 

TOTAL 

783 

11 

84 

6349 

54 

1227 

91 

5  * 

5005 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

• 

.  • 

*>»>> 

PERCENT 

CHANGE  ««< 

-100X 

-100X 

100X 

-100X 

-100X 

•100X 

100X  -100X  • 

-100X 

********* 

******************* 

****** 

►  *1 

***** 

•(ALL 

TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MX 

OF 

*  T  H 

. 

I  R  D 

QUARTER 

TOWS 

OELAYEO 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL) 

STALLED  VSL 

LCKGES  LCKGES  LCKGES 
TOTAL  CONNER  RECRTN 

(X)  (X) 


OX  OX 


TONNAGE 

KTONS 


*  YEAR  TO  DATE 

*  . . . . 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  339 


NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NORTHS  OF  1985  JUN  JUL  AUG  SEP 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NONTHS  OF  1986 


WILSON  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


PACE  153 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

>*•*•**♦««•+«*+** 

BARGES  *  LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE  * 

THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

• 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

• 

* 

UPtOUNO 

559 

61 

28 

• 

1256 

86 

* 

467 

57 

41  * 

1618  * 

OOUN0OUNO 

550 

61 

29 

* 

1313 

28 

• 

490 

58 

41  * 

528  * 

TOTAL 

1109 

61 

29 

* 

2569 

56 

• 

957 

57 

41  * 

2146  * 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

* 

UPSOUNO 

739 

69 

22 

• 

1551 

83 

* 

524 

56 

42  * 

1874  * 

DOWN POUND 

736 

69 

24 

• 

1561 

25 

* 

517 

58 

40  * 

558  * 

TOTAL 

1475 

69 

23 

* 

3112 

54 

• 

1041 

57 

41  * 

2432  * 

»»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

33X 

SOX 

7X 

• 

21X 

16X 

• 

8X 

7X 

9X  * 

13X  * 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 


•••••••••••••••••••••••••••••••••••a******************* 


UPBOUND 

1217 

51 

35  • 

3483 

85 

1111 

66 

31  * 

4396 

DOWN BOUND 

1231 

51 

36  * 

3559 

30 

1172 

66 

31  * 

1520 

TOTAL 

2448 

51 

36  * 

7042 

57 

2283 

66 

31  • 

5916 

86  THRU  9/86 

• 

* 

UPMUND 

1461 

55 

32  * 

4066 

80 

1257 

65 

33  * 

4835 

D0WN80UN0 

1465 

55 

34  * 

4011 

34 

1281 

65 

32  * 

1922 

TOTAL 

2926 

55 

33  • 

8077 

57 

2538 

65 

32  * 

6757 

INGE  <«« 

19X 

28X 

10X  * 

14X 

13X 

11X 

9X 

15X  • 

14X 

*************** 


(AU  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


THIRD 


QUARTER 


DELAYEO 

TOWS 


AVG  DELAY  AVG  DELAY 
OF  OF 

DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 
CURREHT  QTR  7/86  THRU  9/86 


YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 
CURREHT  YEAR  1/86  THRU  9/86 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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WILSON  LOCK  AUX 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


•******«**«• »*»*•*•«• 


*  OUARTERLY  REPORT 


THIRD  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL 
TOTAL  RECRTH  TOWS 
(X)  (X) 


•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85  NO  DATA  FOR  THIS  LOCK 
•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86  NO  DATA  FOR  THIS  LOCK 


•»»  PERCENT  CHANGE  «<« 


OX  OX  OX 


*  YEAR  TO  DATE 

*  . . . 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  HO  DATA  FOR  THIS  LOCK 
•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  NO  DATA  FOR  THIS  LOCK 


*»»  PERCENT  CHANGE  <«« 


OX  OX  OX 


»>***«WM*Mrt»t*«»W>»****»«»****»M*»»*H 


••••••••••••••< 

BARGES  BARGES 
TOTAL  LOADED 
(X) 


OX  OX 


OX  OX 


LCKGES  LCKGES  LCKGES 
TOTAL  CONNER  RECRTN 
(X)  (X) 


OX  OX  OX 


ox  ox  ox 


TONNAGE 


•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 

* .  DELAYED  OF  OF  TINE  MAX  OF 

•THIRD  QUARTER  TOWS  DELAYEO  TOWS  ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSlS 


YEAR  TO  DATE 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWIHG  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


•'.-'y'j.  y 


•p.V.V 


WWW 


J 
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GEM  JOS  WHEELER  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


8*1 

l****1 

* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

L  CAGES  LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

• 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COSIER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

«> 

(X) 

* 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPSOUNO 

261 

44 

55 

* 

1197 

87 

276 

80 

19  * 

1532 

DOWMOUNO 

207 

28 

69 

* 

1259 

27 

269 

84 

14  • 

488 

TOTAL 

468 

37 

61 

• 

2456 

56 

545 

82 

17  * 

2020 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

663 

75 

24 

* 

1506 

84 

538 

48 

51  • 

1893 

DOUNBOUNO 

651 

75 

24 

• 

1515 

24 

547 

46 

52  * 

524 

TOTAL 

1314 

75 

24 

* 

3021 

54 

1085 

47 

51  * 

2417 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

180X 

467* 

10X 

• 

23X 

18X 

99X 

15X 

506X  * 

19X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPSOUND 

597 

31 

66 

* 

3291 

86 

699 

85 

12  * 

4111 

DOWNBOUNO 

528 

23 

74 

* 

3395 

30 

703 

87 

10  * 

1443 

TOTAL 

1125 

27 

70 

* 

6686 

58 

1402 

86 

11  * 

5554 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPSOUND 

1375 

67 

32 

* 

3881 

80 

1248 

55 

43  • 

4598 

DOUNBOUNO 

1355 

67 

31 

• 

3858 

33 

1234 

54 

43  • 

1825 

TOTAL 

2730 

67 

32 

• 

7739 

57 

2482 

55 

43  • 

6423 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

142X 

485X 

11X 

* 

15X 

14X 

77X 

12X 

576X  * 

15X 

**• • **••••*•*•* 

1*1 

********1 

1* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

♦THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

87 

1.1 

.3 

97.1 

4.1 

3.0 

♦CURRENT  OTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

117 

1.0 

.3 

124.4 

4.8 

1.1 

•  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

223 

1.1 

.3 

264.0 

7.2 

2.7 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

303 

1.0 

8*1 

.3 

328.8 

4.8 

1.8 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


AUX1 
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GEN  JOS  WHEELER  LX 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


• *#*«*****•*«•*•* 

*8 

1**1 

0* 

•  •• 

0 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

0 

LCXGES 

LCXGES 

LCXGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

• 

TOTAL 

LOADED 

0 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

X10NS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

• 

(X) 

0 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

<78$  THRU  9/85 

* 

0 

• 

UP BOUND 

35* 

99 

0 

• 

2 

0 

0 

21* 

1 

97  * 

0 

DOWN BOUND 

396 

99 

0 

* 

1 

0 

0 

2*2 

1 

96  * 

0 

TOTAL 

750 

99 

0 

• 

3 

0 

0 

*56 

1 

97  • 

0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

NO  OATA 

FOR  THIS 

LOCK 

• 

0 

• 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

100X 

100X 

•  100X 

* 

100X 

ox 

0 

100X 

100X 

100X  * 

ox 

*  YEAR  T 

0  DATE 

0 

0 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

0 

0 

* 

UPBOUND 

671 

99 

0 

0 

2 

0 

0 

*22 

1 

95  * 

?. 

DOWN  BOUND 

698 

98 

0 

0 

2 

0 

0 

*51 

2 

9*  * 

} 

TOTAL 

1369 

99 

0 

0 

4 

0 

0 

873 

1 

95  * 

3 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

0 

0 

• 

UPBOUND 

2* 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

0 

95  * 

0 

DOWNBOUNO 

23 

95 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

5 

9*  » 

0 

TOTAL 

*7 

97 

0 

0 

0 

0 

0 

*0 

2 

95  • 

0 

*-'»  PERCFNT 

CHANGE  <<<« 

96X 

-96X 

-100X 

• 

•100X 

ox 

0 

95X 

93X 

95X  * 

100Y 

04 

004 

*04 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSl)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

0 

1.1 

.0 

.0 

8.1 

3.0 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

0 

1.1 

.0 

.0 

8.1 

3.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

0 

.0 

04 

.0 

004 

.0 

000 

.6 

5 .  ? 

0 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  APR  MAT  JUN  JUL  AUG 
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PACE  157 


GUNTERSVILLE  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
M3  NASNVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(*> 

VESSEL* 

TOWS  * 

<*)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(*) 

*8 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COM4ER 

(*) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(*)  * 

TONNAGE 

KTONS 

PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPMUNO 

1243 

87 

12 

1074 

74 

650 

33 

66  * 

1233 

DOUMiOUNO 

1234 

87 

12 

1165 

37 

675 

32 

66  * 

586 

TOTAL 

2477 

87 

12 

2239 

55 

1325 

32 

66  * 

1819 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPMUNO 

1528 

88 

11 

1294 

71 

693 

34 

64  • 

1334 

DOUNBOUNO 

1530 

88 

11 

1321 

33 

727 

34 

65  • 

589 

TOTAL 

3058 

88 

11 

2615 

52 

1420 

34 

64  • 

1923 

>»>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

23* 

25* 

9* 

16* 

11* 

7* 

11* 

4*  * 

5* 

TEAR  T 

0  DATE 

* 

PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

UPMUNO 

2341 

82 

17 

2930 

73 

1289 

44 

53  * 

3153 

DOWN SOUND 

2296 

82 

17 

3012 

40 

1325 

43 

54  * 

1648 

TOTAL 

4637 

82 

17 

5942 

56 

2614 

44 

54  • 

4801 

CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPMUNO 

3091 

83 

15 

3554 

71 

1618 

40 

57  • 

3530 

DOUNBOUNO 

3050 

84 

15 

3532 

38 

1663 

39 

59  • 

1863 

TOTAL 

6141 

84 

15 

7086 

55 

3281 

40 

58  * 

5393 

>>>-  PERCENT 

CHANGE  <«<< 

32* 

35* 

17* 

19* 

15* 

25* 

14* 

35*  • 

12* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELATED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELATED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

115 

.8 

1 
■  *. 

92.5 

5.0 

1.6 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

137 

.8 

.3 

122.4 

4.2 

1.7 

*  YEAR  T 

0  DATE 

*°REVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

242 

.8 

.2 

217.2 

5.9 

2.8 

•CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

323 

1.0 

.3 

**1 

325.8 

10.0 

1.4 

MO  DATA  REPORTED  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
MO  DATA  RFPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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GUNTERSVILLE  LOCK  AUX  1  PACE  158 

TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


******* 

******* 

** 

»***1 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

lckges 

lckges 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMHER 

RECRTN  * 

KTONS 

*  T  H  I  P  D 

QUARTER 

<X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

’PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK  * 

’CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

55 

98 

1  • 

1 

0 

36 

2 

97  * 

0 

• 

DOUNBOUND 

40 

100 

0  * 

0 

0 

29 

0 

93  * 

0 

* 

TOTAL 

95 

98 

1  * 

1 

0 

65 

1 

95  * 

0 

*>>'>  PERCENT 

CHANGE  <*<<< 

OX 

OX 

OX  * 

OX 

ox 

OX 

OX 

OX  • 

ot 

*  YEAR 

0  DATE 

’PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

390 

99 

o  « 

0 

0 

225 

0 

97  * 

0 

* 

DOUNBOUND 

392 

99 

o  * 

0 

0 

227 

0 

97  * 

0 

• 

TOTAL 

782 

99 

o  * 

0 

0 

452 

0 

97  • 

0 

’CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

110 

98 

i  * 

2 

50 

87 

2 

96  * 

0 

* 

DOWN SOUND 

92 

100 

0  • 

0 

0 

74 

0 

97  * 

0 

* 

TOTAL 

202 

99 

0  • 

2 

50 

161 

1 

96  * 

0 

•'■•>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

■  74X 

-74X 

ox  * 

ox 

CX 

-  64X 

ot 

*•** 

64  X  * 

ox 

** 

’(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

*  .  .  ,  .  -  .... 

DELAYEO 

OF 

OF 

TINE 

MAX 

OF 

’THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLEO  VSIS 

’CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

0 

.8 

.0 

.0 

.4 

.0 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

26  3 

‘CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

1 

.5 

.2 

******* 

•  * 

.5 

*•** 

***• 

.5 

.0 

*• 

40  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JUL  AUG  SEP 
N!J  DATA  RIPOSTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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MO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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CHICAAMAUGA  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  OIVISION 


PAGE  160 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

*« 

L CAGES  L CAGES 

LCAGES  * 

TONNAGE 

* 

* 

#  . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

ATOMS 

* 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X) 

(X)  * 

* 

* 

'PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

644 

88 

10  • 

300 

71 

694 

44 

54  * 

321 

* 

DOWNBOUNO 

641 

88 

9  • 

306 

34 

699 

45 

54  • 

141 

* 

TOTAL 

1285 

88 

10  * 

606 

52 

1393 

44 

54  * 

462 

♦CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

« 

* 

UPBOUND 

803 

91 

8  * 

335 

69 

746 

45 

53  * 

320 

* 

DOWN BOUND 

828 

91 

T  • 

348 

47 

783 

43 

55  * 

224 

T  0T  M 

1631 

91 

8  * 

683 

58 

1529 

44 

54  « 

.  * 

544 

''>>*  PERCENT 

:hangf  <<<<< 

26  X 

30X 

OX  » 

12X 

25X 

9X 

8X 

10X  * 

. * 

17X 

*  v  E  k  R  T 

0  D  A  1  E 

* 

* 

•PPEV10US  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

• 

UPBOUND 

1946 

90 

8  * 

877 

73 

1643 

54 

44  • 

922 

* 

DOWNBOUNO 

1951 

90 

8  * 

892 

33 

1678 

54 

44  * 

418 

* 

TOTAL 

3897 

90 

8  * 

1769 

53 

3321 

54 

* 

1340 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

2521 

91 

8  * 

987 

68 

* 

1841 

53 

45  ■ 

882 

h 

DOWNBOUNO 

2561 

91 

7  * 

978 

49 

1884 

52 

46  * 

661 

* 

TOT  At 

5062 

91 

7  * 

1965 

58 

3725 

52 

45  * 

.  * 

1543 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<«< 

SOX 

32X 

15X  * 

11X 

21X 

12X 

7 X 

**** 

16X  * 

15X 

VAIL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

*  . . 

OFLAYEO 

OF 

OF 

TIKE 

MAX 

OF 

•third 

QUARTER 

TOWS 

delayed  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  T  HRU  9/85 

42 

2.0 

.6 

84.7 

9  5 

?.? 

•CURRENT  QTR 

7/Se  THRU  9/86 

68 

3.0 

1.5 

209.2 

12.7 

1  .V 

*  TEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

127 

2.9 

1.0 

373.0 

14.4 

3.4 

‘CURBFNT  'EAR 

1/36  thru  9/86 

156 

2.7 

1.0 

435.9 

12.7 

2.0 

*******  ********** 

** 

►  *♦** 

********* 

********* 

*  * 

•<"’  DATA  R.V'!P’'D  too  the  FOLLOWING  MONTHS  Of  1985 
'•  TA’4  B'PyPTFD  i.'lP  T  Mf  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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WATTS  BAX  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


********************************************************* 

*  * 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

• 

L CAGES  L CAGES 

L CAGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  • 

ATOMS 

THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X> 

(X) 

• 

(X) 

(X)  • 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

556 

92 

7 

132 

50 

* 

486 

28 

67  • 

128 

DOWN BOUND 

546 

91 

7 

143 

68 

* 

504 

30 

64  • 

132 

TOTAL 

1102 

91 

7 

275 

60 

* 

990 

29 

65  * 

260 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

638 

92 

7 

197 

42 

* 

515 

37 

60  » 

138 

DOWN BOUND 

641 

92 

7 

213 

69 

* 

525 

38 

60  • 

194 

TOTAL 

1279 

92 

7 

410 

56 

* 

1040 

37 

60  • 

332 

>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

16X 

16X 

10X 

49X 

41X 

* 

5X 

35X 

3X  * 

27X 

YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

981 

87 

12 

432 

48 

* 

1033 

42 

54  • 

358 

DOWN BOUND 

959 

87 

11 

436 

67 

* 

1039 

42 

53  • 

402 

TOTAL 

1940 

87 

11 

868 

58 

* 

2072 

42 

53  • 

760 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

• 

UPBOUND 

1109 

86 

12 

604 

37 

* 

1163 

49 

48  • 

356 

DOWNBOUND 

1089 

87 

12 

592 

76 

* 

1146 

49 

48  * 

606 

TOTAL 

2198 

86 

12 

M96 

57 

* 

2309 

49 

48  • 

962 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

13X 

12X 

22X 

37X 

35X 

* 

1 1X 

30X 

OX  • 

26X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•third 

*  .  ,  .  . . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

28 

1.2 

.4 

35.4 

5.1 

4.2 

•CURRENT  QTR 

*.».. . 

7/86  THRU  9/86 

26 

1.9 

.5 

51.1 

11.6 

6.2 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/ J5  THRU  9/85 

60 

1.7 

.4 

102.7 

10.0 

5.4 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

61 

1.5 

****** 

*« 

.3 

** 

96.6 

11.6 

6.0 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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FORT  LOUDON  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 
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******************************** 

QUARTERLY  REPORT 

third  quarter 

VESSEL  VESSEL 

TOTAL  RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

<x>  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

1*1 

* 

* 

* 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COWER 

(X) 

LCKGES 

RECRTN 

(X) 

************ 

*  TONNAGE 

*  KTONS 

* 

PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

341 

90 

8 

* 

59 

86 

* 

262 

25 

72 

* 

102 

DOWNBOUND 

346 

90 

9 

* 

68 

26 

* 

282 

26 

71 

* 

23 

TOTAL 

687 

90 

8 

* 

127 

54 

* 

544 

26 

71 

* 

125 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

444 

92 

6 

* 

64 

82 

* 

341 

19 

74 

* 

90 

DOWNBOUND 

455 

92 

6 

* 

69 

34 

* 

341 

20 

74 

* 

31 

TOTAL 

899 

92 

6 

* 

133 

57 

* 

682 

20 

74 

* 

121 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

30X 

33X 

IX 

* 

4X 

1 1X 

* 

25X 

-2X 

30X 

* 

-3X 

YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

673 

85 

12 

* 

219 

84 

* 

599 

39 

57 

* 

312 

DOWNBOUND 

679 

85 

13 

229 

35 

* 

636 

38 

58 

* 

104 

TOTAL 

1352 

85 

13 

* 

446 

59 

* 

1235 

38 

58 

* 

416 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

715 

86 

12 

* 

199 

80 

* 

661 

31 

62 

* 

260 

DOWNBOUND 

745 

87 

11 

* 

196 

41 

* 

656 

31 

63 

* 

112 

TOTAL 

1460 

87 

12 

* 

395 

61 

* 

1317 

31 

63 

* 

37? 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

7X 

10X 

-OX 

* 

•11X 

-9X 

* 

6X 

12X 

16X 

* 

-10% 

******* 

MM 

***** 

******* 

****i 

******** 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSlS 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

13 

.8 

.1 

11.5 

4.5 

2.0 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

15 

1.2 

.3 

18.6 

3.5 

2.  1 

YEAR  T 

0  DATE 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

30 

.8 

.1 

24.4 

4.5 

2.2 

CURRENT  YEAR 

************** 

1/86  THRU  9/86 

33 

******** 

1.1 

*****1 

►  *1 

.2 

►  *1 

37.0 

)****< 

3.5 

»**• 

2.' 

******** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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ALLEGHENY  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


****** 

*4 

***** 

* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL  CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

UPSOUNO 

3227 

90 

8 

912 

40  * 

1491 

30 

68  * 

407 

DOWN BOUND 

3431 

88 

8 

920 

58  * 

1486 

30 

68  • 

291 

TOTAL 

6658 

89 

8 

1832 

49  * 

2977 

30 

68  * 

698 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

3099 

90 

8 

859 

37  * 

1474 

27 

71  * 

360 

DOWN BOUND 

3153 

91 

7 

820 

62  • 

1453 

26 

72  * 

243 

TOTAL 

6252 

91 

8 

1679 

49  * 

2927 

27 

72  * 

603 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-6% 

-4X 

-9X 

-8X 

-8X  * 

-IX 

13X 

3X  • 

•  13X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

5070 

84 

14 

2242 

45  * 

2828 

41 

57  • 

1136 

DOWN  BOUND 

5268 

83 

13 

2221 

54  • 

2764 

41 

57  * 

676 

TOTAL 

10338 

83 

14 

4463 

49  * 

5592 

41 

57  * 

1812 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

4932 

85 

13 

2054 

45  * 

2649 

39 

59  • 

1017 

DOWN BOUND 

5002 

85 

12 

1978 

53  * 

2630 

39 

60  * 

518 

TOTAL 

9934 

85 

13 

4032 

49  * 

5279 

39 

59  * 

1535 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-3X 

•IX 

•9X 

-9X 

-10X  * 

-5X 

10X 

-  2X  * 

-15X 

*** 

****' 

fr* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

rOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

0  U  A  R  T  E  R 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

256 

.5 

.2 

134.7 

6.6 

2.7 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

198 

.4 

.1 

82.5 

10.1 

1.4 

•  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

496 

.5 

.1 

278.9 

6.6 

3.2 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

384 

.4 

*** 

.1 

183.7 

***** 

10.1 

1.7 

t* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  &  DAM  3 
ALLEGHENY  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


****•**«#******#*****«**•#*+«****••#♦**#** 

*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL 

VESSEL 

******** 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKCES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

rnMMPD 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

1726 

82 

15  * 

904 

40 

1060 

42 

56  • 

408 

* 

DOWN BOUND 

1714 

82 

16  * 

934 

57 

1043 

44 

55  • 

291 

* 

TOTAL 

3440 

82 

16  * 

1838 

49 

2103 

43 

56  • 

699 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

• 

* 

UPBOUND 

1648 

83 

15  * 

865 

37 

1045 

38 

61  * 

365 

* 

DOWN BOUND 

1680 

83 

15  • 

849 

61 

1015 

38 

60  * 

256 

H 

TOTAL 

3328 

83 

15  • 

1714 

49 

2060 

38 

61  * 

621 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-3X 

-2X 

-9X  * 

-6X 

-6X 

•  2X 

- 

12X 

6X  • 

- 1 1X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2799 

71 

26  * 

2249 

46 

2110 

55 

43  * 

1178 

* 

DOWNBOUND 

2767 

71 

26  * 

2265 

53 

2064 

56 

42  * 

673 

* 

TOTAL 

5566 

71 

26  * 

4514 

49 

4174 

56 

43  • 

1851 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

• 

* 

UPBOUND 

2616 

73 

24  * 

2044 

44 

1932 

52 

46  • 

1038 

♦ 

DOWNBOUND 

2641 

73 

24  * 

2022 

52 

1902 

53 

46  • 

525 

* 

TOTAL 

5257 

73 

24  * 

4066 

48 

3834 

52 

46  * 

. * 

1563 

»»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-5% 

-3X 

-12X  * 

9X 

•11X 

*8X 

13X 

-ox  * 

15X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY  AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

TIME 

may  nr 

♦  T  H  I  R  0 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

190 

.7 

.2 

133.1 

4.0 

.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

167 

.4 

.1 

71.3 

3.0 

.3 

•  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

409 

.7 

.1 

286.8 

4.4 

3.2 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

309 

.5 

.1 

157.0 

3.8 

.4 

*  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  t  DAM  4 
ALLEGHENY  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


•  QUARTERLY  REF* 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL  VESSEL* 

RECRTN  TOWS  * 

<%)  (%>  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

<x> 

*4 

* 

* 

• 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

CONNER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X>  • 

TONNAGE 

KTONS 

I* 

•PREVIOUS  OTR 

7/ 85  THRU  9/85 

* 

* 

UPSOUNO 

2046 

81 

13 

986 

8 

* 

1104 

35 

64  * 

118 

DOWN  BOUND 

1856 

84 

15 

1015 

89 

* 

1056 

38 

61  * 

443 

TOTAL 

3902 

82 

13 

2001 

49 

• 

2160 

36 

62  * 

561 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPSOUNO 

1671 

83 

15 

962 

10 

* 

959 

37 

61  * 

135 

DOWNBOUNO 

163S 

82 

15 

954 

88 

* 

911 

41 

57  * 

374 

TOTAL 

3306 

83 

15 

1916 

49 

* 

1870 

39 

59  * 

509 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-15X 

-14% 

-5% 

-4% 

•4X 

* 

-13X 

-6X 

-17X  * 

-9X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPSOUNO 

3050 

73 

21 

2218 

13 

* 

1965 

48 

50  • 

428 

DOWNBOUNO 

2850 

74 

23 

2238 

85 

# 

1899 

51 

48  • 

1006 

TOTAL 

5900 

73 

22 

4456 

49 

* 

3864 

49 

49  * 

1434 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

• 

UPBOUNO 

2559 

76 

21 

1866 

16 

* 

1665 

47 

51  • 

429 

DOWNBOUNO 

2478 

75 

22 

1851 

82 

* 

1581 

52 

47  * 

692 

TOTAL 

5037 

76 

21 

3717 

49 

• 

3246 

50 

49  • 

1121 

•»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-14% 

•12% 

•18X 

-  16X 

-17X 

* 

-15X 

-15X 

-16X  • 

-21X 

****************** 

mh 

8*1 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

OELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

180 

.4 

.1 

87.9 

10.0 

4.1 

•CURRENT  QTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

145 

.3 

.0 

48.3 

4.4 

2.2 

•  TEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

312 

.4 

.1 

149.8 

10.0 

3.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

232 

.3 

****** 

k*1 

.0 

8*1 

85.7 

4.4 

4.9 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  t  0AM  5 
ALLEGHENY  RIVER 
HA  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

*  . 

♦THIRD  QUARTER 

********** 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

<X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

<%)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(%) 

•ft 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

CONNER 

(%) 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  • 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

ft 

ft 

UPBOUNO 

1171 

82 

17 

876 

0 

787 

31 

68  * 

1 

* 

DOWN BOUND 

1191 

82 

17 

872 

98 

762 

33 

65  * 

379 

* 

TOTAL 

2362 

82 

17 

1748 

49 

1549 

32 

66  * 

380 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

ft 

* 

UPBOUNO 

906 

83 

14 

415 

2 

578 

25 

73  * 

9 

* 

OOWNBOUNO 

924 

84 

13 

402 

94 

582 

27 

71  • 

168 

ft 

TOTAL 

1830 

84 

14 

817 

47 

1160 

26 

72  • 

177 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

22% 

■20% 

-37% 

-53% 

-54% 

-25% 

•37% 

•18%  * 

53% 

*  YEAR  T 

0  DATE 

ft 

ft 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

ft 

* 

UPBOUNO 

1755 

73 

25 

1833 

0 

1272 

40 

58  • 

1 

• 

DOWNBOUNO 

1764 

73 

25 

1825 

97 

1241 

42 

56  * 

779 

* 

TOTAL 

3519 

73 

25 

3658 

48 

2513 

41 

57  • 

782 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

ft 

★ 

UPBOUNO 

1334 

74 

24 

1107 

4 

965 

39 

59  • 

60 

* 

DOWNBOUNO 

1333 

74 

23 

1087 

94 

953 

41 

57  • 

447 

* 

TOTAL 

2667 

74 

24 

2194 

49 

1918 

40 

58  » 

.  ft 

507 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-24% 

•23% 

-28% 

•40% 

39% 

-23% 

-25% 

•22%  • 

35% 

ft*ft«ft*ftftft1 

ft* 

•* 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

ft . 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

NAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

95 

.1 

.0 

10.9 

.4 

.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

61 

.1 

.0 

* 

8.2 

.3 

.0 

•  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

140 

.1 

.0 

19.3 

.9 

.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

120 

.1 

ft* 

.0 

ft* 

20.5 

1.6 

65.8 

HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NORTHS  OF  1985  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOB-  (HE  FOLLOWING  NORTHS  OF  1986 
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LOCK  l  DAM  6 
ALLEGHENY  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  OUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

<*) 

********* 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

*******••••**< 

BARGES  BARGES 

TOTAL  LOADED 

<*) 

kM 

* 

* 

* 

******* 

LCKGES 

TOTAL 

*•••*••* 

LCKGES 

CONNER 

(X) 

LCKGES  • 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

UPBOUND 

668 

69 

30 

* 

* 

784 

0 

* 

• 

563 

41 

* 

58  * 

1 

DOWN SOUND 

671 

69 

30 

* 

801 

97 

• 

561 

43 

55  * 

338 

TOTAL 

1339 

69 

30 

* 

1585 

49 

* 

1124 

42 

56  * 

339 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

UPBOUND 

460 

95 

4 

• 

* 

39 

12 

* 

• 

321 

8 

* 

90  * 

5 

DOWN BOUND 

477 

95 

3 

* 

35 

60 

• 

315 

7 

90  * 

15 

TOTAL 

937 

95 

3 

# 

74 

35 

• 

636 

7 

90  * 

20 

»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-30* 

-3* 

-90* 

* 

-95* 

-96* 

* 

-43* 

-89* 

-9X  * 

-94X 

*  YEA 

R  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

r 

UPBOUND 

1067 

57 

40 

1712 

1 

957 

53 

46  • 

9 

DOWN BOUND 

1064 

57 

41 

1726 

97 

952 

54 

44  * 

726 

TOTAL 

2131 

57 

41 

3438 

49 

1909 

54 

45  • 

735 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

640 

87 

11 

138 

27 

486 

18 

79  * 

53 

DOWN BOUND 

650 

88 

10 

128 

61 

469 

18 

79  • 

44 

TOTAL 

1290 

88 

10 

266 

43 

955 

18 

79  * 

97 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-39X 

-6X 

-84X 

-92X 

-93X 

-49X 

82X 

12X  • 

S6X 

***** 

HU 

****** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL  * 

OELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

*  T  H  I  R 

*  . 

D 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL  >  STALLED 

VSLS  * 

•PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU  9/85 

80 

.2 

.0 

19.3 

2 

0 

.9  • 

•CURRENT 

* . 

QTR 

7/86  THRU  9/86 

7 

.1 

.0 

.8 

3 

.0  * 

•  YEA 

R  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  9/85 

122 

.2 

.0 

28.1 

2 

0 

.9  * 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  9/86 

19 

.2 

***+*< 

UH 

.0 

4.4 

9 

1.1  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOW] MG  MONTHS  OF  1985  FES 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  &  DAN  7 
ALLEGHENY  RIVER 
HA  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


PAGE  168 


******************************************************** 


*************»*♦»»»*****♦**♦****»»*******«*»***** 

*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL 

VESSEL* 

******* 

BARGES 

BARGES 

** 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

* 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  * 

* 

• 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

A83 

9A 

A  * 

65 

0 

301 

10 

88  • 

0 

* 

* 

DOWN BOUND 

A  90 

9A 

A  * 

62 

98 

316 

11 

87  • 

3A 

• 

* 

TOTAL 

973 

9A 

A  * 

127 

A8 

617 

11 

88  * 

3A 

• 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

A52 

96 

3  * 

30 

10 

2A7 

8 

91  * 

A 

* 

* 

DOUN BOUND 

A69 

96 

2  * 

26 

80 

265 

6 

92  * 

15 

• 

* 

TOTAL 

921 

96 

3  * 

56 

A2 

512 

7 

91  * 

.  * 

19 

* 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-5X 

-3X 

-AOX  * 

-55X 

-60X 

•  17X 

•  AAX 

•  13X  * 

-AAX 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

639 

93 

5  * 

99 

0 

A  00 

13 

85  * 

0 

* 

* 

DOWN BOUND 

6A1 

92 

5  * 

9A 

92 

A25 

12 

86  • 

A9 

* 

* 

TOTAL 

1280 

93 

5  • 

193 

A5 

825 

12 

85  * 

A9 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

• 

* 

UPBOUND 

602 

88 

11  * 

129 

28 

379 

22 

76  * 

53 

* 

* 

DOWNBOUND 

61A 

88 

10  * 

119 

66 

396 

20 

77  * 

AA 

• 

# 

TOTAL 

1216 

88 

10  * 

248 

A6 

775 

21 

76  * 

. * 

97 

* 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-5X 

-9X 

78X  * 

28X 

33X 

-6X 

58X 

-15X  * 

97X 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


•THIRD 


QUARTER 


DELAYED 

TOWS 


AVG  DELAY 
Of 

DELAYED  TOWS 


****•****«•**•****•*•*••**•**•*••****•••*•**•*•••*• 

AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 

Of  TIME  MAX  OF 

ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 
•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 


.2 

.1 


2.0 

.6 


.8 

.3 


.0 

.0 


YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 
•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 


10 

9 


.2 

.1 


2. A 

1.3 


.8 

.3 


.0 

.0 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  i  DA*  8 
ALLEGHENY  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 


•THIRD 

QUARTER 

TOTAL 

RECRTN 

(X) 

TOWS  • 

cx>  * 

TOTAL 

LOADED 

(X) 

TOTAL 

COMMER 

(X) 

RECRTN  * 

(X)  * 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

608 

69 

29  * 

178 

0 

438 

41 

57  * 

0 

DOWN BOUND 

611 

70 

29  * 

179 

99 

447 

40 

58  • 

282 

TOTAL 

1219 

70 

29  * 

357 

49 

885 

41 

58  • 

282 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

596 

73 

26  * 

155 

0 

387 

40 

59  * 

1 

DOWNBOUND 

600 

73 

26  * 

157 

98 

409 

38 

61  * 

245 

TOTAL 

1196 

73 

26  * 

312 

50 

796 

39 

60  * 

246 

•»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-IX 

3X 

-12X  * 

-12X 

-12X 

-10X 

14X 

-6X  * 

-12X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

821 

65 

33  • 

271 

0 

620 

45 

54  • 

0 

DOWNBOUND 

825 

66 

32  * 

269 

99 

631 

44 

55  * 

424 

TOTAL 

1646 

65 

32  * 

540 

49 

1251 

44 

54  • 

424 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

687 

76 

23  * 

159 

0 

448 

35 

63  • 

1 

DOWNBOUND 

683 

76 

23  * 

158 

98 

4 62 

34 

64  * 

246 

TOTAL 

1370 

76 

23  • 

317 

49 

910 

35 

64  * 

24  7 

•»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-16X 

•3X 

-41X  * 

-41X 

-41X 

-27X 

42X 

•  14X  * 

-41X 

******** 

***« 

***#1 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

15 

.1 

.0 

2.2 

.5 

.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

9 

.1 

.0 

1.7 

.3 

.0 

•  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

17 

.1 

.0 

2.6 

.5 

.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

9 

.1 

.0 

1.7 

»*•*< 

.3 

103.5 

LCKGES  LCKGES  LCKGES 


TONNAGE 


NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  APR 
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PACE  1 70 


LOCK  l  DAM  9 
ALLEGHENY  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 


THIRD  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 

TOTAL  RECRTH  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

(X)  (X)  *  (X) 


* . 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

394 

100 

0  • 

0 

0 

* 

DOWN BOUND 

385 

100 

0  • 

0 

0 

* 

TOTAL 

779 

100 

0  « 

0 

0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

378 

100 

0  * 

0 

0 

* 

DOWN BOUND 

385 

100 

0  * 

0 

0 

* 

TOTAL 

763 

100 

0  * 

0 

0 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-2X 

•2X 

ox  * 

ox 

OX 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* . 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

UP80UND 

519 

100 

0  * 

0 

0 

* 

DOWN BOUND 

505 

100 

0  * 

0 

0 

* 

TOTAL 

1024 

100 

0  * 

0 

0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

461 

100 

0  • 

0 

0 

★ 

DOWNBOUNO 

481 

100 

0  * 

0 

0 

* 

TOTAL 

942 

100 

0  * 

0 

0 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-8X 

-8X 

ox  * 

ox 

ox 

******************* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

0 

.0 

.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

0 

.0 

.0 

•  YEAR 

r  0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

0 

.0 

.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

0 

.0 

.0 

********** 

LCKGES  LCKGES  LCKGES 
TOTAL  CONNER  RECRTH 
(X)  (X) 


TONNAGE 

KTONS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


HO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR  APR 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  APR 
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LOCK  i  OAM  2 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL* 

*  .  TOTAL  RECRTN  TOWS  * 

'THIRD  0  U  A  R  T  E  R  (X)  (X)  * 

BARGES  BARGES  *  LCKGES  LCKGES  LCKGES  *  TONNAGE 

TOTAL  LOADED  *  TOTAL  COMMER  RECRTN  «  KTONS 

(X)  *  (X)  (X)  * 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

UP80UND 

453 

0 

98 

3072 

32  • 

490 

99 

* 

0  • 

1257 

DOWN BOUND 

458 

0 

98 

3171 

79  * 

498 

99 

0  * 

2628 

TOTAL 

911 

0 

98 

6243 

56  • 

988 

99 

0  * 

3885 

CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

UPBOUNO 

467 

2 

96 

3027 

23  • 

481 

99 

* 

0  * 

850 

DOWN BOUND 

447 

0 

99 

3054 

85  * 

481 

99 

0  • 

2888 

TOTAL 

914 

1 

98 

6081 

54  * 

962 

99 

0  * 

3738 

»»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

OX 

140X 

•OX 

2X 

-5X  * 

-2X 

■  2X 

-50X  * 

3X 

YEAR 

PREVIOUS  YEAR 

r  0  DATE 

1/85  THRU  9/85 

UPBOUNO 

1347 

0 

99 

8700 

37  • 

1473 

99 

* 

* 

* 

0  • 

4215 

DOWNBOUND 

1362 

0 

98 

8861 

73  * 

1476 

99 

0  * 

6983 

TOTAL 

2709 

0 

99 

17361 

56  * 

2949 

99 

0  * 

11198 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

UPBOUNO 

1398 

1 

97 

9180 

29  • 

1503 

99 

* 

0  * 

3503 

DOWNBOUND 

1419 

0 

98 

9283 

82  * 

1542 

99 

0  * 

8435 

TOTAL 

2817 

0 

98 

18463 

56  * 

3045 

99 

0  • 

11938 

»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

3X 

300X 

3X 

5X 

4X  * 

3X 

3X 

200X  * 

6X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  1 

■KXIRS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

* . . 

DELAYED 

Of 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

*  T  M  l  R 

#  . . 

D 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYEO  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL  5 

STALLED  VSLS 

•PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU 

9/85 

296 

.7 

.2 

230.6 

5.1 

.5 

•CURRENT 

* . . 

QTR 

7/86  THRU 

9/86 

255 

.7 

.2 

179.9 

5.5 

1.0 

*  YEA 

R  T 

0  OAT 

E 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

9/85 

900 

.8 

.2 

724.0 

5.5 

8.6 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

9/86 

923 

.8 

.2 

748.0 

6.8 

10.4 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  i  0AM  2  AUK  1 
NONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


PAGE  172 


QUARTERLY  REPORT 


A*************************** 

VESSEL  VESSEL  VESSEL 


*»»••*•***•**•*' 


T  H  I  R  0 

0  U  A  R  T  E  R 

TOTAL 

RECRTN 

(X) 

TOWS 

(X) 

TOTAL 

LOAOED 

(X) 

TOTAL 

CONNER 

(X) 

RECRTN  * 

(X)  * 

. * 

KTONS 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

UPBOUNO 

856 

68 

19 

278 

61 

579 

42 

* 

56  * 

125 

DOWN  BOUND 

838 

71 

16 

231 

25 

569 

42 

56  * 

60 

TOTAL 

1694 

70 

18 

509 

44 

1148 

42 

56  * 

185 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

UPBOUNO 

871 

76 

17 

233 

70 

600 

34 

* 

63  * 

118 

DOWNBOUND 

872 

76 

16 

234 

14 

589 

36 

61  * 

42 

TOTAL 

1743 

76 

16 

467 

42 

1189 

35 

62  * 

* 

160 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

n 

12X 

-4X 

-8X 

•  13X 

3X 

■  12X 

14X  * 

13X 

YEAR  T 

PREVIOUS  YEAR 

0  DATE 

1/85  THRU  9/85 

UPBOUNO 

1581 

52 

31 

1024 

49 

1336 

61 

* 

* 

• 

37  * 

434 

DOWNBOUND 

1532 

54 

28 

903 

47 

1322 

62 

36  * 

452 

TOTAL 

3113 

53 

30 

1927 

48 

2658 

61 

37  * 

886 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

UPBOUNO 

1680 

63 

26 

883 

52 

1343 

52 

• 

45  * 

401 

DOWNBOUND 

1646 

64 

24 

838 

46 

1315 

53 

45  * 

412 

TOTAL 

3326 

63 

25 

1721 

49 

2658 

53 

45  * 

.  * 

813 

»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

6X 

27X 

-10X 

•10X 

•8X 

OX 

13X 

21%  * 

8X 

**«*♦**« 

BARGES  BARGES 


LCKGES  LCKGES  LCKGES 


TONNAGE 


(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

DELAYED 

THIRD  QUARTER  TOWS 


AVG  DELAY 
OF 


AVG  DELAY 
OF 


DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TINE  NAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL )  STALLED  VSLS 


PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85  45 

CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86  32 


YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  213 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  190 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NONTHS  OF  1986 
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PACE  1 73 


LOCK  i  DAM  3 
MOW  ON  GAME  LA  RIVER 
HA  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

♦THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  • 

(X)  • 

BARGES 

TOTAL 

•*•*»** 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  CONNER 

<X) 

LCKGES  • 

RECRTN  * 

(X)  • 

TONNAGE 

KTONS 

It 

•PREVIOUS  QTR 

7/35  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

733 

1 

96 

3634 

12 

716 

99 

0  * 

526 

DOWN  BOUND 

73A 

2 

96 

3597 

93 

721 

98 

1  * 

3412 

TOTAL 

1A67 

1 

96 

7231 

52 

1437 

98 

0  • 

3938 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

725 

0 

98 

3279 

15 

716 

99 

0  • 

584 

DOWN  BOUND 

723 

0 

98 

3161 

91 

718 

99 

0  * 

3100 

TOTAL 

1448 

0 

98 

6440 

52 

1434 

99 

0  • 

3684 

»>»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-IX 

-79X 

OX 

-10X 

•10X 

-OX 

OX 

-  76X  • 

6X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

2215 

0 

97 

10908 

12 

2181 

99 

0  * 

1638 

DOWN BOUND 

2265 

0 

98 

10993 

92 

2240 

99 

0  * 

10268 

TOTAL 

4480 

0 

97 

21901 

52 

4421 

99 

0  * 

11906 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

2428 

0 

97 

11672 

14 

2397 

99 

0  • 

1955 

DOWN BOUND 

2510 

0 

98 

11619 

92 

2490 

99 

0  * 

11315 

TOTAL 

4938 

0 

97 

23291 

53 

4887 

99 

0  * 

13270 

•>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

10X 

-63X 

10X 

6X 

7X 

10X 

10X 

-55X  * 

11X 

»•< 

fc* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

735 

.7 

.3 

537.5 

4.2 

23.6 

•CURRENT  QTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

589 

.5 

.2 

345 

.9 

3.4 

37.9 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1915 

.6 

.2 

1176 

.1 

11.2 

20.4 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

2188 

.6 

.2 

1335.6 

****1 

3.8 

22.2 

* 

NO  DATA  REPORTED  POP  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  t  DAM  3  AUXILIARY  1  P*CE  174 

MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

********* 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  » 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

.  .  .  * 

TONNAGE 

KTONS 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

* 

* 

UPBOUND 

894 

54 

26  * 

815 

17 

675 

57 

41  * 

154 

* 

* 

DOWN BOUND 

893 

54 

27  * 

811 

84 

674 

58 

41  * 

706 

* 

* 

TOTAL 

1787 

54 

26  * 

1626 

50 

1349 

58 

41  * 

860 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

* 

* 

UPBOUND 

935 

60 

14  * 

290 

27 

702 

51 

47  * 

87 

* 

* 

DOWN BOUND 

922 

62 

16  * 

291 

70 

710 

47 

50  * 

224 

* 

* 

TOTAL 

1857 

61 

15  * 

581 

48 

1412 

49 

49  * 

* 

311 

* 

• 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

3X 

17X 

•  39X  » 

-64X 

•65X 

4X 

10X 

24X  * 

...  .  *  . 

-63X 

* 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

• 

* 

* 

UPBOUND 

1647 

40 

32  * 

1297 

19 

1361 

70 

29  * 

272 

* 

DOWN BOUND 

1568 

41 

31  * 

1180 

79 

1300 

68 

30  * 

969 

* 

* 

TOTAL 

3215 

40 

31  • 

2477 

48 

2661 

69 

29  * 

1241 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1823 

46 

21  * 

724 

28 

1496 

64 

34  • 

226 

* 

♦ 

DOWNBOUND 

1727 

48 

22  • 

670 

67 

1413 

61 

37  * 

484 

* 

* 

TOTAL 

3550 

47 

22  * 

1394 

47 

2909 

63 

35  * 

.  • 

710 

* 

* 

*>»>  percent 

CHANGE  ««< 

10X 

28X 

22X  * 

•43X 

•44X 

9X 

-OX 

31X  * 

•  42X 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

• 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•third 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

# 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

219 

.7 

.3 

159.9 

3.8 

8.4 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

89 

.5 

.1 

44.7 

2.5 

.0 

♦ 

.  * 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

271 

.6 

.1 

189.4 

5.1 

7.5 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

149 

.4 

.0 

59.6 

2.5 

41.8 

* 

•  * 

SO  OAT*  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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PAGE  1 75 


LOCK  t  DAN  4 
MONONGAHELA  RIVER 
HA  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X>  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

**»**»*»« 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  • 

********** 

TONNAGE  * 

KTONS  * 

* 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

595 

14 

83 

2976 

9 

603 

92 

6  * 

317 

* 

DOWN BOUND 

608 

13 

84 

2994 

95 

635 

92 

6  * 

3021 

★ 

TOTAL 

1203 

14 

84 

5970 

52 

1238 

92 

6  • 

3338 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

571 

0 

98 

3280 

12 

653 

99 

0  • 

409 

* 

DOWNBOUND 

574 

0 

98 

3155 

94 

667 

99 

0  * 

3297 

* 

TOTAL 

1145 

0 

98 

6435 

52 

1320 

99 

0  • 

3706 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-4X 

•99X 

1 1X 

7X 

7X 

6X 

14X 

-100X  • 

1 1X 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

1803 

4 

93 

9722 

9 

1868 

97 

2  * 

1035 

* 

DOWNBOUND 

1880 

4 

94 

9890 

94 

1965 

97 

2  • 

9471 

* 

TOTAL 

3683 

4 

94 

19612 

52 

3833 

97 

2  * 

10506 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

1864 

0 

99 

10739 

10 

2060 

99 

0  * 

1147 

• 

DOWNBOUND 

1950 

0 

98 

10748 

95 

2168 

99 

0  • 

11167 

* 

TOTAL 

3814 

0 

99 

21487 

52 

4228 

99 

0  * 

12314 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««« 

3% 

•99X 

8X 

9X 

9X 

10X 

12X 

-100X  * 

17X 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

* . 

OELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

* 

•THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

554 

1.1 

.6 

630.6 

12.9 

2.0 

* 

•CURRENT  QTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

409 

.7 

.2 

319.7 

3.9 

.0 

* 

*  YEAR  T 

*  .  .  . 

0  DATE 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1440 

.8 

.3 

1203.9 

12.9 

2.4 

ft 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1555 

.7 

HU 

.2 

1131.0 

4.3 

12.7 

» 

ft 

HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
HO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


LOCK  &  DAM  4  AUXILIARY  1  P*GE  176 

MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


********* 

** 

**** 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES  BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

‘THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  • 

<X> 

(X) 

(X)  * 

‘PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

494 

55 

38  * 

926 

15 

576 

70 

28  • 

132 

★ 

DOWN  BOUND 

492 

57 

35  * 

902 

89 

590 

68 

30  * 

791 

★ 

TOTAL 

986 

56 

36  * 

1828 

51 

1166 

69 

29  * 

923 

‘CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

647 

81 

6  * 

80 

22 

498 

24 

74  • 

16 

* 

DOWNBOUNO 

655 

81 

6  * 

76 

52 

490 

24 

74  • 

40 

★ 

TOTAL 

1302 

81 

6  * 

156 

37 

988 

24 

74  * 

56 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

32X 

91X 

-75X  * 

-91X 

-93X 

-15X 

70X 

11 IX  * 

-93X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

‘PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

★ 

UPBOUND 

851 

47 

37  * 

1228 

16 

919 

70 

28  * 

183 

* 

DOWNBOUNO 

1017 

49 

26  * 

1151 

86 

924 

68 

30  * 

975 

* 

TOTAL 

1868 

48 

31  * 

2379 

50 

1843 

69 

29  * 

1158 

‘CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

1181 

67 

14  * 

373 

24 

965 

41 

57  * 

87 

♦ 

DOWNBOUNO 

1114 

69 

13  * 

311 

54 

891 

39 

59  * 

180 

* 

TOTAL 

2295 

68 

13  * 

684 

38 

1856 

40 

58  * 

. * 

267 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

22X 

74X 

•46X  • 

•71X 

-78X 

OX 

41X 

98X  * 

-76X 

*********1 

******* 

** 

***** 

***** 

** 

‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

‘PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

241 

6.6 

4.4 

1603.5 

21.7 

5.8 

‘CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

13 

.2 

.0 

3.0 

2.1 

.0 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

276 

6.5 

3.0 

1799.4 

21.7 

5.2 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

49 

.6 

.1 

31.8 

3.2 

.6 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NORTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NORTHS  OF  1986 
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PAGE  177 


MAXWELL  LOCK  t  DAM 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


ft* 

***** 

ft 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

<X> 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

ft 

UPBOUND 

924 

44 

54 

2950 

9  • 

734 

68 

30  * 

283 

DOWN BOUND 

557 

73 

25 

748 

93  • 

365 

40 

58  * 

721 

TOTAL 

1481 

55 

43 

3698 

26  * 

1099 

59 

39  • 

1004 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

709 

42 

55 

2326 

10  * 

573 

70 

28  * 

252 

DOWNBOUND 

395 

73 

25 

557 

93  * 

282 

36 

60  * 

557 

TOTAL 

1104 

53 

45 

2883 

26  * 

855 

59 

38  * 

809 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-25X 

-28X 

•22X 

-22X 

-21X  * 

-22X 

22X 

-23X  * 

-19X 

*  YEAR 

r  0  DATE 

* 

ft 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

2092 

27 

71 

8562 

9  • 

1847 

82 

17  * 

851 

DOWNBOUND 

1023 

55 

41 

2236 

93  * 

774 

57 

41  * 

2084 

TOTAL 

3115 

36 

61 

10798 

26  * 

2621 

74 

24  * 

2935 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

1907 

28 

70 

7902 

9  * 

1671 

81 

17  * 

799 

DOWNBOUND 

1052 

53 

45 

2689 

93  • 

807 

60 

38  * 

2616 

TOTAL 

2959 

37 

61 

10591 

30  • 

2478 

74 

24  • 

3415 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-5X 

-3X 

-5X 

-IX 

12X  * 

5X 

5X 

-4X  • 

16X 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

78 

.2 

.0 

19.9 

10.0 

44.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

49 

.2 

.0 

11.5 

10.1 

67.7 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

225 

.2 

.0 

59.6 

10.0 

15.5 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

265 

.3 

k* 

.0 

93.8 

**** 

10.1 

37.6 

*ft 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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PAGE  1 78 


MAXWELL  LOCK  &  DAM  AUX  1 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

barges 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . - . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

‘THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

‘PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

494 

72 

26  * 

752 

10 

301 

43 

54  * 

84 

* 

DOWN BOUND 

842 

41 

58  * 

2962 

98 

666 

74 

25  » 

2929 

* 

TOTAL 

1336 

52 

46  * 

3714 

80 

967 

64 

34  * 

3013 

‘CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUND 

579 

75 

24  * 

767 

10 

375 

37 

61  • 

87 

* 

DOWN BOUND 

932 

52 

46  * 

2478 

96 

691 

63 

35  * 

2534 

* 

TOTAL 

1511 

61 

37  * 

3245 

76 

1066 

54 

44  * 

2621 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

13X 

31X 

8X  * 

•  12X 

•  16X 

10X 

6X 

42X  * 

-13X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPBOUND 

871 

58 

40  • 

1931 

8 

595 

59 

39  * 

184 

* 

DOWNBOUND 

1941 

26 

73  * 

8257 

96 

1682 

84 

14  * 

7908 

* 

TOTAL 

2812 

36 

62  * 

10188 

79 

2277 

78 

21  * 

8092 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

1136 

57 

41  * 

2642 

10 

813 

59 

39  • 

300 

* 

DOWNBOUND 

2048 

33 

65  * 

7834 

96 

1715 

78 

20  * 

7884 

* 

TOTAL 

3184 

42 

56  * 

10476 

74 

2528 

72 

27  • 

. * 

8184 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

13X 

31X 

2X  • 

2X 

3X 

1 1X 

2% 

4  OX  * 

IX 

** 

‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

‘PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

89 

.2 

.0 

22.3 

9.0 

76.7 

‘CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

106 

.3 

.0 

42.0 

1.4 

6.1 

*  YEAR 

TO  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

181 

.2 

.0 

45.9 

9.0 

6.6 

* 

♦CURRENT  YEAR 

************** 

1/86  THRU  9/86 

262 

.3 

.0 

102.3 

*•*• 

10.0 

2.0 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


PAGE  1 79 


LOCK  t  DAM  7 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


HM 

r*************< 

Mrs 

************ 

***** 

* 

•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

*  T  H  I  R  0 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

• 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

* 

UPBOUNO 

734 

12 

81 

* 

2870 

10 

* 

1211 

94 

4  • 

347 

DOWN  BOUND 

729 

12 

82 

* 

2872 

96 

* 

1226 

94 

5  • 

2725 

TOTAL 

1463 

12 

81 

• 

5742 

53 

* 

2437 

94 

5  * 

3072 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPSOUNO 

649 

12 

82 

* 

2591 

10 

• 

1104 

93 

5  • 

309 

DOWN BOUND 

650 

12 

82 

* 

2578 

97 

* 

1117 

93 

5  • 

2514 

TOTAL 

1299 

12 

82 

* 

5169 

53 

* 

2221 

93 

5  * 

2823 

•>>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

- 1 1X 

-10X 

•10X 

* 

•9X 

•  9X 

* 

•8X 

-9X 

IX  * 

8X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

• 

* 

UPBOUNO 

1926 

6 

88 

* 

7716 

10 

* 

3277 

97 

2  » 

963 

DOWN BOUND 

1923 

6 

88 

* 

7693 

94 

* 

3344 

97 

2  • 

7063 

TOTAL 

3849 

6 

88 

* 

15409 

52 

* 

6621 

97 

2  • 

8026 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

• 

UPBOUNO 

1938 

5 

88 

* 

8393 

10 

* 

3405 

97 

2  * 

978 

DOWN BOUND 

1947 

5 

88 

• 

8351 

96 

• 

3477 

97 

2  * 

8092 

TOTAL 

3885 

5 

88 

• 

16744 

53 

• 

6882 

97 

2  • 

9070 

*»»>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

OX 

-6X 

IX 

* 

8X 

10X 

* 

3X 

3X 

6X  * 

13X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

. 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

♦  . . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

664 

.9 

.5 

641.3 

5.1 

1.8 

•CURRENT  QTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

537 

.8 

.4 

468.5 

4.3 

.4 

*  YEAR  T 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1635 

.9 

.4 

1542.2 

18.7 

2.1 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1860 

1.0 

MM 

.5 

MM 

1881.9 

7.0 

7.2 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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POINT  MARION  LOCK  t  DAM 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 

i***o************************************************«** 


PAGE  130 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOAOED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UP80UND 

642 

11 

83 

2439 

12 

1066 

94 

5  * 

358 

* 

DOWN BOUND 

652 

12 

81 

2460 

95 

1070 

94 

5  * 

2314 

* 

TOTAL 

1294 

12 

82 

4899 

54 

2136 

94 

5  * 

2672 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

566 

10 

83 

2188 

12 

966 

93 

4  * 

299 

* 

DOWN BOUND 

557 

10 

85 

2187 

96 

965 

93 

4  * 

2129 

* 

TOTAL 

1123 

10 

84 

4375 

54 

1931 

93 

4  * 

2428 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

•  13% 

-25X 

-10X 

•10X 

-10X 

•9% 

-9X 

19X  * 

-9X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

1663 

5 

88 

6480 

13 

2806 

96 

2  * 

973 

DOWN BOUND 

1673 

6 

88 

6492 

93 

2851 

96 

2  • 

5858 

TOTAL 

3336 

6 

88 

12972 

53 

5657 

96 

2  • 

6831 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUNO 

1678 

5 

89 

7058 

12 

2939 

96 

2  • 

980 

DOWNBOUND 

1674 

5 

89 

7021 

95 

2980 

96 

2  • 

6778 

TOTAL 

3352 

5 

89 

14079 

53 

5919 

96 

2  * 

7758 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

OX 

-ex 

IX 

BX 

10X 

4X 

4X 

3X  * 

13X 

•TALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

OELAYEO  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

483 

.8 

.3 

424.2 

7.1 

4.2 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

376 

.9 

.3 

338.6 

20.7 

1.8 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

1183 

.9 

.3 

1126.6 

38.8 

2.6 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1207 

.8 

** 

.3 

991.1 

***** 

20.7 

1.4 

************************ 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  Of  1986 
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PAGE  181 


MORGANTOWN  LOCK  t  DAM 
NONONQAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


HU 

k* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  » 

KTONS 

THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

« 

* 

UPBOUND 

280 

47 

43 

524 

1  • 

247 

58 

40  * 

9 

DOWN BOUND 

288 

48 

42 

526 

97  * 

242 

59 

39  • 

531 

TOTAL 

568 

48 

43 

1050 

49  * 

489 

59 

40  * 

540 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

238 

37 

51 

503 

0  • 

227 

64 

32  * 

0 

DOWNBOUND 

238 

38 

50 

505 

99  * 

228 

64 

32  * 

520 

TOTAL 

476 

38 

51 

1008 

49  • 

455 

64 

32  • 

520 

»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

•  16X 

-34X 

-OX 

-4X 

-3X  * 

-6X 

IX 

-25X  * 

3X 

YEAR 

0  DATE 

• 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UP80UN0 

522 

42 

50 

1090 

1  • 

477 

63 

35  * 

20 

DOWNBOUND 

527 

42 

49 

1081 

97  * 

471 

64 

34  * 

1071 

TOTAL 

1049 

42 

49 

2171 

49  * 

948 

64 

34  * 

1091 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

• 

UPBOUND 

613 

32 

57 

1432 

0  • 

591 

70 

26  • 

14 

DOWNBOUND 

611 

31 

58 

1458 

98  * 

591 

71 

26  • 

1472 

TOTAL 

1224 

31 

57 

2890 

50  * 

1182 

71 

26  * 

1486 

>>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

16X 

-11X 

35X 

33X 

35X  * 

24X 

38X 

4X  * 

36X 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 

.  DELAYED  OF  OF  TIME  MAX  OF 

TM1*D  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS  * 


PREVIOUS  QTR  7/85  Thru  9/85  9  .2  .0  2.1  .7  2.3 

CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86  4  .5  .0  1.3  2.4  1.7 


YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 
'CURRENT  TEAR  1/86  THRU  9/86 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


13  .2  .0  3.2  .7  2.4 

15  .2  .0  3.8  3.5  2.3 


181 


*****  111  in  m  U*Uf  win  JUIIMHW  ww  w  W  if  n  JBWWJ 


HILDEBRAND  LOCK  t  DAM 

monongahela  river 

H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


PAGE  182 


*  QUARTERLY  REPORT 

MH1R0  OUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL  VESSEL* 

RECRTN  TOWS  • 

(X)  <%)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(%> 

*4 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(%) 

LCKGES  • 

RECRTH  • 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUwJ 

171 

45 

46 

« 

316 

0 

155 

60 

38  • 

3 

* 

DOWNBOUNO 

166 

45 

47 

* 

314 

97 

151 

60 

38  • 

333 

* 

TOTAL 

337 

45 

46 

• 

630 

49 

306 

60 

38  • 

336 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

★ 

UPBOUND 

136 

47 

42 

* 

252 

0 

141 

49 

39  • 

0 

* 

DOWNBOUNO 

144 

49 

42 

* 

259 

99 

137 

51 

37  • 

283 

* 

TOTAL 

280 

48 

42 

* 

511 

50 

278 

50 

38  * 

283 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

■  16% 

-10% 

-24% 

* 

-18% 

-16% 

9% 

23% 

8X  * 

-15% 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

• 

♦ 

UPBOUND 

293 

38 

54 

* 

597 

2 

274 

65 

32  • 

14 

* 

DOWNBOUNO 

284 

36 

54 

* 

578 

97 

262 

67 

30  • 

608 

* 

TOTAL 

577 

37 

54 

* 

1175 

48 

536 

66 

31  • 

622 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

308 

37 

54 

* 

717 

1 

302 

63 

30  * 

12 

* 

DOWNBOUNO 

313 

38 

54 

* 

727 

98 

300 

64 

29  • 

785 

* 

* . 

TOTAL 

621 

37 

54 

• 

1444 

50 

602 

63 

29  * 

797 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

7X 

8% 

8% 

• 

22% 

26% 

12% 

8% 

5%  • 

28% 

»**%*«*1 

** 

**♦* 

********** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  OELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

. . 

DELATED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

OELAYEO 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

11 

.4 

.0 

5.2 

1.1 

.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

a 

.2 

.0 

1.7 

.5 

.4 

‘  YEAR  T 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

19 

.4 

.0 

7.9 

1.1 

A  .  A 

• amneiiT  year 

1/86  THRU  9/86 

14 

.2 

***** 

4* 

.0 

** 

3.2 

»***< 

R**** 

.5 

,  7 

NO  DMA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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OPEKISKA  LOCK  4  DAM 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL  VESSEL* 

RECRTN  TOWS  * 

(X)  (X)  • 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

* 

* 

* 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  • 

TONNAGE 

KTONS 

«r 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

188 

72 

21 

104 

3 

* 

157 

33 

63  • 

4 

DOWN BOUND 

195 

74 

20 

99 

96 

* 

152 

32 

63  • 

99 

TOTAL 

383 

73 

20 

203 

49 

• 

309 

33 

63  * 

103 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

UO 

77 

15 

77 

0 

• 

134 

23 

60  • 

0 

DOWN  BOUND 

142 

78 

17 

87 

98 

* 

140 

22 

62  * 

84 

TOTAL 

282 

78 

16 

164 

52 

* 

274 

22 

61  • 

84 

>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-26X 

•21X 

■40X 

-19X 

-14X 

* 

-11X 

-39X 

•  14X  * 

18% 

YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

• 

UPBOUNO 

282 

73 

21 

156 

5 

* 

241 

31 

62  • 

9 

DOWN BOUND 

295 

74 

20 

146 

93 

* 

251 

29 

64  * 

143 

TOTAL 

577 

73 

20 

302 

47 

* 

492 

30 

63  • 

152 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

286 

70 

23 

236 

4 

• 

261 

32 

57  * 

12 

DOWN  BOUND 

290 

70 

23 

244 

93 

* 

274 

31 

59  * 

221 

TOTAL 

576 

70 

23 

480 

49 

# 

535 

32 

58  • 

233 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

OX 

-4X 

12X 

58X 

65X 

* 

8X 

14X 

OX  * 

53X 

•CALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

0  U  A  R  T  E  R 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

2 

.1 

.0 

.3 

.3 

.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

2 

.1 

.0 

.3 

.8 

.7 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

4 

.  1 

.0 

.7 

.3 

.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

4 

.1 

.0 

.6 

.3 

.7 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1983  JAN 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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ENSUORTH  LOCK  &  DAM 
OHIO  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


A***********************************-****** 

*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKCES  LCKCES 

********* 

LCXGCS  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS  • 

TOTAL 

LOADED 

TPlTll  rrMMCB 

RECRTN  • 

ktons 

•third 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

C*>  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

565 

4 

92  * 

3415 

56 

623 

97 

1  * 

2196 

# 

DOUNBOUNO 

594 

8 

89  * 

3507 

58 

640 

97 

1  * 

2257 

At 

TOTAL 

1159 

6 

91  * 

6922 

57 

1263 

97 

1  • 

4453 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

« 

UPBOUND 

582 

1 1 

86  * 

3264 

47 

585 

98 

1  * 

1739 

DOUNBOUNO 

535 

6 

92  • 

3210 

67 

563 

99 

0  • 

2477 

• 

TOTAL 

1117 

8 

89  * 

64  74 

57 

1148 

98 

0  » 

.  • 

4216 

*>»>>  PERCENT 

CHANCE  '<<<« 

3X 

29X 

•  5X  * 

■  6X 

6X 

9X 

3X 

59X  * 

* 

-  5% 

*  TEAR 

0  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

• 

UPBOUND 

1670 

2 

93  * 

9672 

59 

1841 

98 

o  • 

6860 

* 

DOUNBOUNO 

1668 

3 

93  * 

9668 

56 

1844 

98 

0  * 

6055 

* 

TOTAL 

3338 

3 

93  * 

19340 

58 

3685 

98 

0  • 

12915 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

1699 

4 

91  • 

10102 

52 

1841 

99 

0  * 

6233 

• 

DOUNBOUNO 

1644 

2 

94  * 

10074 

64 

1834 

99 

0  • 

7303 

* 

TOTAL 

3343 

3 

93  * 

20176 

58 

3675 

* 

99 

0  * 

....  * 

13536 

••>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<« 

OX 

7X 

OX  * 

4X 

4X 

*  -OX 

OX 

48X  * 

4X 

-■All  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DEIAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOUS 

DELAYEO  TOUS 

AIL  TOUS 

(TOWS) 

(All 

VSL )  STALLED  VSlS 

QTR 

7/85  THRU  9/85 

438 

.9 

.3 

394.3 

5.1 

1.0 

•CtJRRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

389 

.8 

.3 

332.3 

6.1 

15.2 

*  TEAR 

o 

o 

> 

rt r 

•PREVIOUS  year 

1/85  THRU  9/85 

1318 

1.0 

.4 

1329  2 

7.6 

1.3 

*  r.!JRRf  H  T  fFAR 

1/86  THRU  9/86 

1278 

.9 

.3 

1210 . 2 

*  *•* 

12.8 

3  2 

** 

N~  OA'A  PFF  OPTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
H  j  '4 'A  PF  FOR  TED  FOR  I  HE  FOIL  OWING  MONTHS  OF  1986 
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EKSUORTH  LOCK  t  DAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
HA  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


•**•**«•••*•*** 

r*R 

1*1 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

8ARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  CONNER 

RECRTN  • 

KTOHS 

THIRD 

QUARTER 

a> 

<x> 

(X) 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

UPSOUNO 

1237 

78 

12 

213 

51 

818 

40 

56  * 

111 

DOWN  SOUND 

1221 

78 

12 

218 

22 

868 

37 

60  * 

48 

TOTAL 

2458 

78 

12 

431 

36 

1686 

38 

58  * 

159 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPSOUNO 

1277 

80 

11 

212 

58 

824 

37 

58  • 

121 

DOWN SOUND 

1315 

80 

11 

233 

17 

882 

37 

59  * 

45 

TOTAL 

2592 

80 

11 

445 

36 

1706 

37 

59  * 

166 

>>»  PERCENT 

CHANGE  <<«< 

5X 

ex 

•  7X 

3X 

3X 

IX 

2X 

2X  • 

4X 

YEAR  T 

0  0  A  T  E 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPSOUNO 

2045 

67 

19 

556 

52 

1507 

51 

46  * 

307 

DOWN  BOUND 

2051 

67 

19 

562 

23 

1589 

49 

48  * 

142 

TOTAL 

4096 

67 

19 

1118 

38 

3096 

50 

47  • 

<.,9 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPSOUNO 

2299 

70 

17 

588 

60 

1615 

49 

4  7  • 

349 

DOUNSOUNO 

2309 

69 

17 

614 

20 

1674 

49 

48  • 

138 

TOTAL 

4608 

49 

17 

1202 

39 

3289 

49 

47  • 

487 

>*>>  PERCENT 

CHANGE  ««<< 

12* 

'6X 

•IX 

7X 

12X 

6X 

4X 

TX  * 

8X 

»* 

•(ALL  TIRES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

total  delay 

DELAY  AVG 

stall 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STAl 

.ED  VSlS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

77 

.2 

.0 

19.4 

.8 

.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

58 

.3 

.0 

21.9 

3.3 

.  0 

•  y  E  A  R 

o  date 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

156 

2 

.0 

44  * 

.  9 

•CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  V/86 

130 

.5 

* 

.0 

• 

77.6 

7.3 

63  5 

MO  DATA  REPORTED  TOR  THE  FOLLOWING  WORTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  WORTHS  OF  1986 
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DASH  I  ELDS  LOCX  t  DAM  PACE  186 

OHIO  RIVER 
HA  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

******* 

BARGES 

L  CAGES  L  CAGES 

L CAGES  • 

TONNAGE 

•  . . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  CONNER 

RECRTN  • 

XTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X) 

(X)  • 

• 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPSOUNO 

482 

0 

97  • 

3640 

61 

554 

100 

0  • 

2495 

* 

DOWN  BOUND 

506 

0 

98  * 

3776 

54 

590 

99 

0  • 

2266 

« 

TOTAL 

988 

0 

98  • 

7416 

57 

1144 

99 

0  • 

4761 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPSOUNO 

488 

0 

98  • 

3689 

53 

545 

99 

0  * 

2173 

0 

DOWN BOUND 

476 

0 

98  * 

3562 

59 

536 

99 

0  * 

2451 

« 

TOTAL 

964 

0 

98  * 

7251 

56 

1081 

99 

0  * 

.  * 

4624 

•»>>>  PERCENT 

CHANGE  <«<< 

2* 

33X 

-IX  * 

2X 

■4X 

5X 

6X 

100X  • 

2X 

*  TEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

UNBOUND 

1372 

0 

97  • 

9521 

62 

1583 

99 

0  * 

7056 

• 

OOWNBOUNO 

1390 

0 

97  • 

9588 

54 

1597 

99 

0  * 

5725 

♦ 

TOTAL 

2762 

0 

97  • 

19109 

58 

3180 

99 

0  • 

12781 

•CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUND 

1464 

0 

98  • 

10712 

56 

1697 

99 

0  • 

7110 

• 

DOWN  BOUND 

1467 

0 

98  • 

10655 

59 

1697 

99 

0  • 

7140 

• 

TOTAL 

2931 

0 

98  • 

21367 

57 

3394 

99 

0  • 

.  • 

14250 

*>*>>  PERCENT 

CHANGE  <<«< 

6X 

5  OX 

7X  • 

1 1X 

10X 

6X 

6X 

ox  • 

11X 

»* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OELAt 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

Of 

Of 

TIME 

MAX  Of 

•third 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSl)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

450 

1.0 

.5 

489.  1 

9.2 

1.7 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

394 

.9 

.4 

382.4 

6.2 

8 

*  TEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

1297 

1.3 

.6 

1810.6 

31.0 

6.9 

•CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

1287 

1 .0 

.4 

1398.3 

7.3 

3.1 

•  • 

MO  DATA  RLPORTEO  fOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  Of  1985 
MO  DATA  REPOSTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  Of  1986 
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DASHIELOS  LOCK  t  CAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
HA  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


***•**#*•*••*****+*•••***•••*••****••*•***•**••**••*•****(}•«**••••••*•*•*••*••••***•*••**•****•****« 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  CONNER 

RECRTH  • 

KTONS 

THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

UPtOUND 

908 

73 

15 

181 

35 

662 

37 

61  • 

70 

DOWN BOUND 

881 

74 

12 

140 

44 

665 

35 

62  • 

62 

TOTAL 

1789 

74 

13 

321 

39 

1327 

36 

61  * 

132 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

9A8 

81 

8 

118 

39 

633 

30 

68  • 

57 

DOWN BOUND 

947 

80 

9 

105 

30 

683 

29 

68  * 

37 

TOTAL 

1895 

80 

8 

223 

35 

1316 

29 

68  • 

94 

»>»>  PERCENT 

CHANGE  <««< 

5* 

15X 

32X 

•  30X 

37X 

OX 

19X 

10X  • 

28X 

YEAR  T 

0  0  A  T  E 

• 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

UPBOUND 

1633 

55 

28 

1053 

50 

1564 

62 

36  • 

603 

DOWNBOUNO 

1613 

55 

25 

986 

47 

1592 

62 

36  * 

493 

TOTAL 

3246 

55 

27 

2039 

49 

3156 

62 

36  • 

1096 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUND 

1651 

67 

17 

472 

42 

1272 

46 

51  • 

231 

DOUNBOUNO 

1618 

66 

17 

421 

42 

1290 

45 

52  • 

189 

TOTAL 

3269 

67 

17 

893 

42 

2562 

46 

52  • 

420 

»>*»  PERCENT 

CHANGE  ««« 

OX 

21X 

34X 

56X 

62X 

18X 

39X 

16X  • 

61X 

*< 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

total  delay 

DELAY  AVG  SYA.L 

DELAYED 

OF 

OE 

TINE 

HA) 

OF  * 

•third 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSl  )  STAi  UP  vsi  S  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

50 

.2 

I* 

12.5 

12.  ' 

'  5 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

25 

.2 

.0 

5  7 

.8 

1  .  1 

•  TEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  TFAR 

1/85  THRU  9/85 

315 

9.8 

3  5 

3108.2 

46.3 

•  3 

•CJRRENT  YF.AF 

1/86  THRU  9/86 

102 

1  .  1 

• 

2 

• 

121.5 

5.9 

’  .  1 

HO  DATA  REPORTED  FOR  The  FOLLOWING  worths  OF  1985 
Hu  data  REPORTED  for  the  FOLLOWING  months  OF  198* 


PAGE  IBS 


MONTGOMERY  LOCK  t  DAM 

Ohio  river 

H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

#  . 

•THIRD  QUARTER 

*  . . . . 

*••****• 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  • 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  * 

<X>  * 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMAE  R 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

»* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

* 

UPBOUND 

496 

4 

93 

• 

3758 

61  * 

584 

99 

0  • 

2795 

• 

DOUR  BOUND 

503 

0 

98 

* 

3941 

52  * 

616 

99 

0  * 

2348 

• 

TOTAL 

999 

2 

96 

• 

7699 

56  • 

1200 

99 

0  • 

5143 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

• 

• 

UPBOUNO 

264 

0 

96 

* 

2029 

56  * 

319 

98 

0  * 

1313 

* 

DOUR BOUND 

280 

1 

96 

* 

2094 

53  * 

335 

99 

0  * 

1318 

* 

TOTAL 

544 

1 

96 

• 

4123 

54  • 

654 

98 

0  • 

2631 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<*< 

-45X 

•  76X 

45X 

* 

46X 

48X  • 

45X 

45X 

■  33X  * 

•  48X 

*  TEAR  T 

0  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

• 

* 

UPBOUNO 

1524 

1 

93 

• 

10296 

63  • 

1804 

99 

0  * 

8288 

• 

DOUNBOUNO 

1524 

0 

95 

• 

10360 

51  * 

1830 

99 

0  • 

6201 

• 

TOTAL 

3048 

1 

94 

• 

20656 

57  • 

3634 

99 

0  • 

14489 

•CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

• 

* 

UPBOUND 

1573 

7 

84 

• 

9619 

59  • 

1775 

96 

3  • 

7170 

• 

DOUNBOUNO 

1586 

6 

86 

• 

9736 

54  • 

17V9 

97 

2  • 

607V 

• 

total 

3159 

6 

85 

* 

19355 

56  * 

35  74 

96 

2  * 

13249 

**>»>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

3% 

44  OX 

5X 

• 

6X 

ax  • 

IX 

4X 

586X  • 

8X 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

A VO  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED  Of 


Third 

QUART 

E  t 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSl ) 

STALLEO  vsls 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU 

9/85 

530 

1  .  1 

.6 

590.1 

6.8 

Q 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU 

9/86 

330 

4.5 

2.8 

15 1 2  4 

48.9 

100  7 

YEAR  T 

0  DAT 

E 

PREVIOUS  tear 

1/85  thru 

9/85 

1549 

1.3 

.7 

2105.9 

14.0 

1.4 

CURREMT  TEAR 

1/86  THRU 

9/86 

1765 

2.5 

1 .6 

4444.5 

48.9 

14.8 

NO  DATA  REPORTED  fOR  THE 

FOLLOWING 

NORTHS 

Of 

1985 

NO  DATA  reported  tor  the 

FOLLOWING 

NORTHS 

OF 

1986 
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MONTGOMERY  LOCK  4  DAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  OUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(%) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  • 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*« 

* 

* 

* 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(%) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

• 

UP BOUND 

885 

81 

9 

* 

116 

39 

• 

563 

31 

67  * 

44 

DOWN  BOUND 

911 

82 

8 

* 

95 

35 

* 

579 

29 

69  • 

39 

TOTAL 

1796 

81 

8 

* 

211 

37 

• 

1142 

30 

68  * 

83 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

• 

• 

UP BOUND 

755 

50 

39 

* 

1845 

54 

• 

1254 

86 

12  * 

1211 

OOWN BOUND 

755 

52 

38 

* 

1775 

59 

* 

1243 

87 

12  * 

1195 

TOTAL 

1510 

51 

39 

* 

3620 

57 

* 

2497 

86 

12  * 

2406 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-15X 

•47% 

266% 

* 

615% 

487% 

* 

118% 

531% 

60%  * 

798X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

* 

UPBOUND 

1308 

70 

14 

* 

248 

38 

* 

913 

44 

54  * 

99 

DOWN BOUND 

1346 

71 

12 

* 

204 

34 

* 

936 

41 

56  * 

79 

TOTAL 

2654 

71 

13 

* 

452 

36 

* 

1849 

42 

55  * 

178 

•CURRENT  YEAH 

1/86  THRU  9/86 

* 

• 

• 

UPBOUND 

899 

43 

40 

* 

1933 

54 

* 

1397 

87 

11  • 

1256 

DOWN  BOUND 

887 

44 

40 

* 

1853 

58 

• 

1375 

87 

11  • 

1220 

TOTAL 

1786 

44 

40 

* 

3786 

56 

# 

2772 

87 

11  • 

2476 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

•  32% 

•58% 

101% 

* 

737% 

1 73X 

• 

49% 

207% 

-69%  • 

291% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

0ELATE0 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

33 

.3 

.0 

10 

.8 

1.0 

.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

527 

24.5 

21 

.9 

12929 

.5 

67.6 

7.2 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

46 

.3 

.0 

15 

.  1 

2.4 

1.0 

•CURRENT  YEAR 

V86  THRU  9/86 

•••*«*•+#******** 

537 

24.0 

*« 

17 

.9 

12934 

.9 

67.6 

19.5 

HO  DATA  REPORTED  EON  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 

NO  DATA  REPORTED  F04  THE  FOLIOWING  MONTHS  OF  1986  MAY  JUN 
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NEW  CUMBERLAND  LOCK  (  DAM 
OHIO  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


ft***************************************** 

*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

******* 

BARGES 

** 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  • 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

CX) 

<X)  • 

(X) 

* 

* 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

352 

8 

87  • 

3136 

91 

* 

329 

95 

4  • 

3854 

* 

DOWN BOUND 

359 

12 

85  • 

3215 

33 

* 

331 

94 

5  • 

1366 

* 

TOTAL 

711 

10 

86  • 

6351 

61 

* 

660 

94 

5  • 

5220 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

337 

0 

99  • 

3374 

82 

* 

336 

100 

0  • 

3876 

* 

DOWNBOUNO 

327 

1 

97  * 

3299 

39 

* 

322 

99 

0  * 

1657 

* 

TOTAL 

664 

0 

98  * 

6673 

61 

* 

* 

658 

99 

0  * 

5533 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

•6X 

•92X 

6X  * 

5X 

3X 

* 

-OX 

4X 

-94X  • 

5X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

★ . 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

★ 

UPBOUND 

1025 

2 

92  • 

9282 

90 

* 

990 

98 

1  • 

11728 

* 

DOWNBOUNO 

1003 

4 

91  * 

9095 

32 

• 

956 

97 

2  * 

3776 

* 

TOTAL 

2028 

3 

92  * 

18377 

61 

* 

1946 

97 

1  • 

15504 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1164 

0 

96  • 

10602 

85 

* 

1153 

99 

0  * 

12751 

* 

DOWNBOUNO 

1131 

0 

96  * 

10366 

36 

* 

1114 

99 

0  * 

4800 

* 

i  GTAL 

2295 

0 

96  * 

20968 

61 

* 

2267 

99 

0  * 

.  * 

17551 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

13X 

•92X 

18X  * 

14X 

12X 

* 

16X 

***< 

18X 

***** 

-94X  • 

13X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

DF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

156 

.6 

.1 

108.7 

2.4 

1.9 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

179 

.7 

.2 

136.4 

3.5 

1.1 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

490 

.7 

.1 

345.4 

4.0 

15.9 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

641 

.7 

.2 

454.8 

3.5 

1.0 

NO  DATA  REPORTED  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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NEW  CUMBERLAND  LK  &  DAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL  V 

ESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  • 

********1 

TONNAGE 

* 

• 

TOTAL  R 

ECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COHMER 

RECRTN  • 

KTONS 

* 

T  H  I  R  0 

QUARTER 

(X) 

<%) 

* 

(X) 

(X) 

(X)  • 

* 

PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

848 

74 

16 

* 

424 

67 

568 

38 

60  * 

345 

* 

DOWN BOUND 

902 

74 

16 

* 

484 

26 

593 

38 

60  • 

141 

* 

TOTAL 

1750 

74 

16 

* 

908 

45 

1161 

38 

60  • 

486 

* 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

723 

74 

18 

• 

447 

65 

467 

39 

58  • 

304 

* 

DOWN BOUND 

724 

73 

21 

* 

505 

35 

484 

40 

58  • 

179 

* 

TOTAL 

1447 

73 

20 

* 

952 

49 

951 

39 

58  * 

483 

* 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-17X 

-17X 

1% 

* 

4% 

13X 

-18X 

14X 

-20X  * 

-OX 

* 

YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1392 

60 

29 

* 

1485 

64 

1039 

54 

44  * 

1213 

* 

DOWN BOUND 

1530 

60 

30 

* 

1747 

30 

1122 

55 

42  • 

611 

* 

TOTAL 

2922 

60 

30 

• 

3232 

45 

2161 

55 

43  * 

1824 

* 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1192 

62 

28 

* 

1039 

57 

857 

52 

45  • 

667 

* 

DOWNBOUND 

1206 

59 

33 

* 

1257 

35 

910 

53 

44  • 

483 

* 

TOTAL 

2398 

61 

31 

* 

2296 

45 

1767 

53 

45  • 

1150 

* 

>>»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

•  1 7X 

•16% 

•  15X 

* 

-28X 

-29X 

-18% 

21% 

■  14X  * 

-36X 

* 

“(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

• 

OELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

* 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

53 

.3 

.0 

17.8 

1.1 

27.9 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

60 

.3 

.0 

20.5 

1.4 

10.7 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

184 

1.2 

.2 

234.3 

10.7 

21.9 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

112 

.3 

HM 

.0 

43.1 

r****i 

1.4 

********** 

43.4 

******** 

* 

* 

NO  DATA  REPORTED  fOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN 
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PIKE  ISLAND  LOCK  &  DAN 
OHIO  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

'THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*t 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

♦PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

374 

8 

89  • 

3373 

91 

358 

94 

4  * 

4388 

* 

DOWN BOUND 

353 

8 

90  * 

3426 

38 

334 

95 

3  * 

1741 

* 

TOTAL 

727 

8 

89  * 

6799 

64 

692 

95 

4  * 

6129 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

UPBOUND 

516 

16 

77  * 

3956 

85 

462 

90 

9  * 

4847 

DOWN BOUND 

494 

14 

81  * 

4027 

41 

455 

91 

8  * 

2150 

TOTAL 

1010 

15 

79  * 

7983 

63 

917 

91 

8  * 

6997 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

38X 

149X 

23X  * 

17X 

14X 

32X 

26X 

163X  * 

14X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

UPBOUND 

1207 

3 

91  • 

11358 

92 

1170 

97 

2  * 

14851 

DOWN  BOUND 

1167 

3 

93  • 

11293 

34 

1127 

97 

1  * 

5077 

* 

TOTAL 

2374 

3 

92  * 

22651 

63 

2297 

97 

2  • 

19928 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

1392 

6 

88  * 

12532 

88 

1327 

96 

3  * 

15806 

* 

DOWN BOUND 

1363 

5 

90  * 

12479 

37 

1315 

96 

3  * 

6110 

* 

TOTAL 

2755 

6 

89  * 

25011 

63 

2642 

96 

3  * 

21916 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

16X 

98X 

12X  * 

10X 

10X 

15X 

13X 

81X  * 

9X 

*** *********************** *1 

******** 

*• 

F**** 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

DF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSl  S 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/AS 

131 

./ 

.2 

137.8 

3.8 

.9 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

280 

.6 

.2 

187.7 

3.9 

1.7 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

675 

.6 

.2 

455.8 

3.9 

.9 

•CURRENT  YEAR 

************** 

1/86  THRU  9/86 

831 

.7 

******** 

.2 

** 

582.7 

9.0 

1.8 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


PIKE  ISLANO  LOCK  (  DAM  AUX  1  PAGE  193 

OHIO  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

**************** 

BARGES  *  LCKGES 

LOADED  *  TOTAL 

(X)  * 

LCKGES 

CONNER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

k* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

* 

UP BOUND 

469 

72 

20 

• 

270 

44 

358 

40 

57  • 

174 

* 

DOWN BOUND 

501 

70 

23 

* 

352 

34 

392 

42 

55  * 

131 

* 

TOTAL 

970 

71 

22 

* 

622 

39 

750 

41 

56  • 

305 

* 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

441 

71 

20 

* 

225 

37 

343 

42 

56  • 

115 

* 

DOWNBOUND 

453 

71 

22 

* 

257 

57 

358 

43 

55  * 

133 

* 

TOTAL 

894 

71 

21 

* 

482 

48 

701 

42 

55  * 

248 

* 

•»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

•7X 

•7X 

■9X 

* 

-22X 

-4X 

-6X 

-2X 

-  7X  • 

-18X 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

* 

* 

UPBOUND 

763 

55 

32 

* 

752 

43 

648 

56 

41  * 

427 

* 

DOWNBOUND 

854 

53 

36 

* 

881 

37 

730 

57 

40  * 

347 

* 

TOTAL 

1617 

54 

34 

* 

1633 

40 

1378 

56 

41  * 

774 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUHD 

BOO 

57 

31 

* 

747 

35 

676 

55 

43  • 

383 

* 

DOWNBOUND 

871 

52 

32 

* 

850 

49 

695 

56 

42  * 

387 

* 

TOTAL 

1671 

55 

31 

* 

1597 

43 

1371 

55 

43  * 

770 

* 

«»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

3X 

5X 

-4X 

• 

■2X 

5X 

OX 

-IX 

3X  * 

-OX 

* 

****************** 

****** 

»** 

r***« 

******** 

Mr 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

* 

• . 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MAX  OF 

* 

•THIRD 

« . . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

33 

.3 

.0 

10.9 

.8 

28.5 

* 

‘CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

28 

.2 

.0 

8.1 

1.2 

675.3 

* 

YEAR  TO  DA  I  E 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  68  .3  .0  23.8  .8  65.3  * 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  72  .3  .0  23.1  1.2  212.6  * 


NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN 


PACE  194 


HANNIBAL  LOCKS  &  DAM 
OHIO  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


***************************************** 

*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

ft*#****#** 

LCKGES  * 

TONNAGE  • 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS  * 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

389 

9 

89 

3678 

75 

385 

91 

7  • 

3929  * 

* 

DOWNBOUND 

354 

6 

92 

3775 

57 

354 

93 

6  * 

2940  * 

# 

TOTAL 

743 

8 

90 

7453 

65 

739 

92 

6  • 

6869  * 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUND 

364 

7 

91 

3715 

77 

354 

95 

3  • 

4117  * 

* 

DOWNBOUND 

344 

5 

94 

3819 

58 

342 

96 

3  * 

3064  * 

* 

TOTAL 

708 

6 

92 

7534 

67 

696 

95 

3  * 

.  * 

7181  * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-4X 

•23X 

-2X 

IX 

3X 

-5X 

-2X 

•50X  • 

4X  • 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUND 

1091 

3 

95 

11629 

79 

1087 

96 

3  • 

13052  • 

* 

DOWNBOUND 

1045 

2 

96 

11593 

54 

1039 

97 

2  • 

8670  • 

* 

TOTAL 

2136 

3 

95 

23222 

67 

2126 

96 

2  • 

21722  • 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1105 

2 

96 

* 

11982 

80 

1105 

97 

1  * 

13625  • 

* 

DOWNBOUND 

1062 

1 

97 

* 

11988 

56 

1069 

97 

1  • 

9250  * 

* 

TOTAL 

2167 

2 

97 

* 

23970 

68 

2174 

97 

1  * 

.  * 

22875  * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

IX 

-22X 

2X 

* 

3X 

5X 

2X 

2X 

-47X  * 

5X  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL  * 

DELAYED  OF 


•THIRD  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TIME 

(TOWS) 


(ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 
•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 


*  YEAR  TO  DATE 

*  . . 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 
•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


194 


PAGE  19S 


HANNIBAL  LOCKS  t  0AM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
HA  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*R 

**** 

***** 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

280 

82 

13 

110 

39 

213 

23 

74  • 

50 

DOWN  BOUND 

326 

79 

16 

148 

37 

259 

26 

71  • 

43 

TOTAL 

606 

81 

15 

258 

37 

472 

25 

73  * 

93 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

2A7 

77 

19 

153 

49 

186 

32 

60  * 

97 

DOWN BOUND 

260 

77 

18 

160 

53 

208 

29 

62  * 

72 

TOTAL 

507 

77 

19 

313 

51 

394 

31 

61  • 

169 

»»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-  16X 

•19X 

6X 

21X 

65X 

■  16X 

4X 

-29X  * 

81X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

A06 

65 

24 

340 

42 

320 

37 

57  * 

177 

DOWNBOUNO 

A58 

6A 

30 

424 

38 

395 

41 

54  * 

146 

TOTAL 

86A 

65 

27 

764 

40 

715 

39 

56  • 

323 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

375 

66 

28 

363 

44 

311 

42 

51  * 

218 

DOWNBOUNO 

A07 

63 

32 

457 

52 

350 

44 

48  * 

217 

TOTAL 

782 

1 

820 

49 

661 

43 

49  • 

435 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-9* 

B 

7X 

30X 

-7X 

OX 

•17X  * 

34X 

>** 

***** 

****1 

********* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

11 

.2 

.0 

2.8 

1.0 

30.7 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

5 

.3 

.0 

1.8 

1.1 

13.1 

*  YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  20  .2  .0  5. A  1.0  35. A 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  10  .3  .0  3.1  1.1  13.7 


NO  DATA  REPORTED  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN 


K3  JACKSONVILLE 
SOUTH  ATLANTIC  DIVISION 


PACES  196-205 


*  NO  DATA  FOR  THE  FOLLOWING  LOCKS  WAS  REPORTED  FROM  7/86  THRU  9/86: 

* 

*  HENRY  HOLLANO  BUCKMAN  LOCK  -  CROSS  FLA  BRG  CNL 

*  EUREKA  LOCK  -  CROSS  FLA  BRG  CNL 

*  INCUS  LOCK  -  CROSS  FLA  BRG  CNL 

*  CANAVERAL  LOCK  -  CANAVERAL  HARBOR 

*  ST  LUCIE  LOCK  AND  DAM  -  OKEECHOBEE  UATRUAY 

*  MOORE  HAVEN  LOCK  -  OKEECHOBEE  UATRUAY 

*  ORTONA  LOCK  AND  DAM  •  OKEECHOBEE  UATRUAY 

•UP  FRANKLIN  LCK  AND  CTRL  STRCT  -  OKEECHOBEE  UATRUAY 

*  PORT  MAYACA  LOCK  -  OKEECHOBEE  UATRUAY 

*  MOSS  BLUFF  LOCK  AND  DAM  -  OKLAUAHA  RIVER 


r***************1 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


h 

*♦ 


PAGES  206  230 


SOUTH  ATLANTIC  DIVISION 


*  NO  DATA  FOR  THE  FOLLOWING  LOCKS  WAS  REPORTED  FROM  7/86  THRU  9/86: 


CLAIBORNE  LOCK  ANO  DAM  -  ALABAMA  -  COOSA  RIVER 


MILLERS  FERRY  LOCK  AND  DAM  -  ALABAMA • COOSA  RIVER 


JONES  BLUFF  LOCK  ANO  DAM  •  ALABAMA  COOSA  RIVER 
JIM  WOOORUFF  LOCK  ANO  DAM  -  APLCH/CHTCH/FLNT  R! 

GEORGE  W  ANDREWS  LOCK  AND  DAM  -  APLCH/CHTCH/FLNT  R! 

WALTER  F  GEORGE  LOCK  ANO  DAM  -  APLCH/CHTCH/FLNT  R( 

COFFEEVILLE  LOCK  -  BLKWAR/T0M8 I GBEE  Rl 

DEMOPOL I S  LOCK  ANO  DAM  -  BLKWAR/TOMBIGBEE  RI 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM  •  BLKUAR/TOMB I GBEE  RI 

WILLIAM  BACON  OLIVER  LK  AND  DAM  -  BLKWAR/TOMBIGBEE  RI 

HOLT  LOCK  ANO  DAM  •  BLKWAR/TOMBIGBEE  Rl 

JOHN  HOLLIS  BANKHEAD  LK  AND  DAM  -  BLKWAR/TOMBIGBEE  RI 

LOCK  1  •  PEARL  RIVER 


PEARL  RIVER 


PEARL  RIVER 


GAINESVILLE  LOCK  AND  DAM 


ALICEVILLE  LOCK  AND  DAM 


TENN  TOMBIGBEE  WATERWAY 
TENN  TOMBIGBEE  WATERWAY 


COLUMBUS  LOCK  AND  DAM  -  TENN  TOMBIGBEE  WATERWAY 


ABERDEEN  LOCK  AND  DAM  -  TENN  TOMBIGBEE  WATERWAY 


TENN  TOMBIGBEE  WATERWAY 


LOCK  B  -  TENN  TOMBIGBEE  WATERWAY 


-  TEHM  TOMBIGBEE  WATERWAY 


BAY  SPRINGS 


TENN  TOMBIGBEE  WATERWAY 
TENN  TOMBIGBEE  WATERWAY 
GS  -  TENN  TOMBIGBEE  WATERWAY 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


206-230 


PAGE  211 


NEW  SAVANNAH  BLUFF  LOCK  1  0AM 
SAVANNAH  RIVER 
K6  SAVANNAH 
SOUTH  ATLANTIC  DIVISION 


»****»**' 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

• 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

T  H 

I  R  D  QUA 

R  T  E  R 

(X) 

(X)  * 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

>>>> 

PERCENT  CHANGE 

<<<<< 

OX 

OX 

OX  * 

OX 

OX 

• 

OX 

OX 

OX  * 

OX 

Y 

EAR  TO  D 

ATE 

* 

* 

* 

. 

* 

* 

* 

>>>> 

PERCENT  CHANGE 

<<«< 

OX 

ox 

ox  * 

ox 

ox 

* 

OX 

OX 

OX  * 

ox 

CALL 

TIMES  EXPRESSED 

IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAT  DELAY  AVG 

STALL 

. 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

*  T  H 

*  . 

I  R  D  QUA 

R  T  E  R 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

YEAR  TO  DATE 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


PAGE  232 


LOCK  t  0AM  1 
CAPE  FEAR  RIVER 
K7  WILMINGTON 
SOUTH  ATLANTIC  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

*  T  H  I  R  0 

QUARTER 

(X) 

<X>  * 

(X) 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

16 

43 

56  * 

9 

88 

25 

52 

24  • 

8 

DOWN BOUND 

25 

64 

36  * 

9 

0 

28 

28 

35  • 

0 

TOTAL 

41 

56 

43  • 

18 

44 

53 

39 

30  * 

8 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

2 

50 

50  • 

1 

100 

5 

20 

60  • 

1 

DOWNBOUND 

15 

93 

6  * 

1 

0 

9 

33 

100  * 

0 

TOTAL 

17 

88 

11  * 

2 

50 

14 

28 

85  * 

1 

*»>»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-58X 

-34X 

■88X  * 

-88X 

-87X 

-73X 

-80X 

-25X  • 

-87X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

71 

23 

74  * 

53 

98 

121 

76 

11  * 

56 

DOWNBOUND 

92 

41 

57  * 

S3 

1 

133 

63 

21  * 

1 

TOTAL 

163 

33 

65  • 

106 

50 

254 

70 

16  * 

57 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

34 

23 

73  * 

25 

100 

64 

71 

10  * 

27 

DOWNBOUND 

67 

62 

37  * 

25 

0 

73 

56 

28  * 

0 

TOTAL 

101 

49 

49  * 

50 

50 

137 

63 

20  * 

. * 

27 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-38X 

•9X 

•52X  * 

-52X 

•52X 

-46X 

•51X 

•33X  * 

•52X 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

DF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

2 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JUL 


232 


PACE  235 


LOCK  t  DAM  2 
CAPE  FEAR  RIVER 
K7  WILMINGTON 
SOUTH  ATLANTIC  OIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(%) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(%)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(%> 

** 

* 

* 

* 

L CAGES 

TOTAL 

LCKGES 

CONNER 

(%) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

• 

UP BOUND 

13 

7 

69  * 

9 

100 

* 

20 

60 

10  • 

9 

DOWNBOUNO 

22 

22 

40  * 

9 

0 

• 

22 

63 

27  * 

0 

TOTAL 

35 

17 

51  * 

18 

50 

* 

42 

71 

19  * 

9 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

• 

UPBOUNO 

6 

0 

16  * 

1 

100 

• 

2 

0 

0  • 

1 

DOWNBOUNO 

6 

0 

16  * 

1 

0 

* 

2 

100 

50  * 

0 

TOTAL 

12 

0 

16  * 

2 

50 

* 

4 

50 

25  * 

1 

«»»  PERCENT 

CHANGE  <«<< 

-65% 

-100% 

-88%  • 

-88% 

-88% 

* 

-90% 

93% 

-87%  * 

•  88X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

* 

UPBOUNO 

64 

12 

81  * 

52 

100 

* 

116 

86 

6  * 

57 

DOWNBOUNO 

83 

26 

62  * 

52 

0 

* 

122 

77 

14  * 

0 

TOTAL 

147 

20 

70  * 

104 

50 

* 

238 

81 

10  • 

57 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

• 

UPBOUNO 

33 

6 

75  * 

25 

100 

* 

56 

83 

5  * 

27 

DOWNBOUNO 

45 

33 

55  * 

25 

0 

* 

57 

78 

14  * 

0 

TOTAL 

78 

21 

64  • 

50 

50 

• 

113 

81 

9  • 

27 

.  * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-46% 

-43% 

-51%  * 

•51% 

•51% 

* 

•52% 

52% 

-57%  • 

-52X 

******* 

ft* 

rftftfti 

***** 

********* 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

DF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

18 

.0 

.0 

1.4 

.1 

.0 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

2 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

101 

.0 

.0 

8.3 

.1 

1.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

50 

.0 

.0 

•  ft 

4.1 

Irftft* 

.0 

.0 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JUL 


PAGE  234 


WILLIAM  0  HUSKE  LOCK  l  0AM 
CAPE  FEAR  RIVER 
K7  WILMINGTON 
SOUTH  ATLANTIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

*  . 

•third  quarter 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

15 

40 

60 

9 

100 

15 

20 

40  * 

10 

DOWN BOUND 

16 

43 

56 

9 

0 

15 

20 

40  * 

0 

TOTAL 

31 

41 

58 

18 

50 

30 

20 

40  • 

10 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

5 

80 

20 

1 

100 

3 

100 

133  * 

1 

DOWN BOUND 

7 

85 

14 

1 

0 

4 

25 

75  * 

0 

TOTAL 

12 

83 

16 

2 

50 

7 

57 

100  * 

1 

•>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-61X 

-23X 

-88X 

-88X 

•88X 

-76X 

33X 

-41X  • 

-90X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

67 

22 

77 

52 

100 

63 

65 

22  * 

56 

DOWNBOUND 

81 

32 

65 

53 

1 

69 

53 

31  • 

1 

TOTAL 

148 

27 

70 

105 

50 

132 

59 

27  * 

57 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

39 

35 

64 

25 

100 

33 

45 

45  • 

27 

DOWNBOUND 

49 

48 

51 

25 

0 

36 

52 

44  * 

0 

TOTAL 

88 

43 

56 

50 

50 

69 

49 

44  • 

27 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-40X 

■  7X 

-52X 

-52X 

-52X 

-47X 

56X 

-13X  * 

-52X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

♦THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

18 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.0 

•CURRENT  QTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

2 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

♦  YEAR  T 

*  . 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

26 

51.9 

12.8 

1351.4 

1349.3 

3.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

49 

.0 

******* 

t*< 

.0 

4.0 

★  **< 

*****1 

.0 

.0 

******* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1988  JUL 
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PAGE  ?3S 


BARGE  CANAL  LOCK 
SCRNNTO  DWSHP  CNNt 
L2  SACRAMENTO 
SOUTH  PACIFIC  DIVISION 


I  •« 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

BARGES 

BARGES 

* 

L  CAGES 

LCXGES 

LCXGES 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN 

T  H 

I  R  D  QUA 

R  T  E  R 

(X) 

(X) 

(X) 

• 

(X) 

(X) 

>>>> 

PERCENT  CHANGE 

<<<<< 

0% 

OX 

OX 

OX 

OX 

* 

OX 

ox 

OX 

Y 

EAR  TO  D 

A  T  E 

• 

>>>> 

PERCENT  CHANGE 

<<<<< 

OX 

ox 

ox 

OX 

ox 

• 

ox 

OX 

OX 

TONNAGE 
A  TONS 


OX 


(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

THIRD  QUARTER 


AVG  DELAY  AVG  DELAY 
DELAYED  Of  OF 

TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


YEAR  TO  DATE 


NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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COLORADO  RIVER  EAST  LOCK 
GULF  INTRACOASTAL 
H3  GALVESTON 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

MHIIO  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOUS  • 

<X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOAOED 

(X) 

*4 

L CAGES 

TOTAL 

L  CAGES 

CONNER 

(X) 

LCAGES  * 

RECRTN  * 

<X)  * 

TONNAGE 

ATONS 

k* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

* 

UP SOUND 

3099 

59 

32 

2190 

73 

1157 

16 

0  * 

3378 

DOWN BOUND 

3343 

62 

32 

2184 

32 

1173 

6 

0  • 

1245 

TOTAL 

6442 

61 

32 

4374 

53 

2330 

11 

0  * 

4623 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

3383 

53 

39 

2720 

78 

1535 

14 

0  * 

4884 

DOUNBOUND 

3378 

53 

42 

2632 

28 

1544 

7 

0  • 

1406 

TOTAL 

6761 

53 

40 

5352 

54 

3079 

10 

0  * 

6290 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

4X 

-8X 

33X 

22X 

24X 

32X 

26X 

-90X  • 

36X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

7456 

54 

36 

5772 

74 

3197 

16 

0  * 

9293 

DOUNBOUND 

7613 

55 

39 

5981 

30 

3232 

8 

0  * 

3298 

TOTAL 

15069 

54 

38 

11753 

52 

6429 

12 

0  • 

12591 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

8885 

56 

36 

6590 

73 

3704 

15 

0  • 

11036 

DOUNBOUND 

9176 

58 

37 

6544 

33 

3736 

7 

0  * 

4263 

TOTAL 

18061 

57 

37 

13134 

53 

7440 

11 

0  * 

15299 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

19X 

25X 

16X 

1 1X 

14X 

15X 

6X 

9X  * 

2U 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

total  delay  delay  a,: 

?  ’  t .  4 

* . 

delayed 

OF 

OF 

T  IME 

HA* 

k 

• 

*  T  H  I  R  D 

QUARTER 

TOUS 

DELAYED  TOUS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(A,  . 

vs.  j  b’ » 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

2066 

.0 

- 

•CURRENT  QTR 

♦ . 

7/86  THRU  9/86 

2758 

.0 

.0 

•  YEAR  i 

*  . 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

5746 

•CURRENT  YEAR 

",  /86  THRU  9/86 

6685 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLK TW1NG  HGN'hS  >  ’v®' 
NO  DA  I A  REPORTED  FOR  THE  F  C  -  LOWING  mow  '  -  s  i  . 
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UNCLASSIFIED 
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STATISTICS  FOR  JULV-SEPTEH8ER  1986 <U>  8RNV  ENGINEER 
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COLOMBO  RIVES  WEST  LOCK 
GULF  INTMCOASTAL 
M3  GALVESTON 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

»*****•*« 

VESSEL* 

******* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  • 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  CONNER 

RECRTN  • 

KTONS 

*  T  H  1  R 

D 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

2895 

61 

31  * 

2043 

77 

1098 

2 

2  * 

3328 

DOWN BOUND 

2889 

61 

34  * 

2056 

29 

1100 

1 

1  * 

1148 

TOTAL 

5784 

61 

33  * 

4099 

53 

2198 

1 

1  • 

4476 

•CURRENT 

QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

5276 

71 

23  * 

2606 

79 

1459 

2 

0  * 

4809 

DOWN BOUND 

5389 

72 

25  * 

2487 

27 

1456 

0 

0  * 

1294 

TOTAL 

10665 

72 

24  * 

5093 

54 

2915 

1 

0  • 

6103 

. * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

84X 

115X 

35X  * 

24X 

25X 

32X 

21X 

-60X  * 

36X 

*  YEA 

R  1 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

• 

UPBOUNO 

7829 

59 

33  * 

5506 

76 

3063 

6 

0  • 

9134 

* 

DOWNBOUNO 

8368 

61 

33  • 

5695 

29 

3086 

5 

0  • 

3081 

* 

TOTAL 

16197 

60 

33  * 

11201 

52 

6149 

6 

0  * 

12215 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

* 

UPBOUNO 

10462 

65 

28  * 

6283 

75 

3501 

5 

0  • 

10812 

* 

DOWNBOUNO 

10837 

67 

30  * 

6219 

31 

3512 

4 

0  • 

3985 

* 

TOTAL 

21299 

66 

29  * 

12502 

53 

7013 

4 

0  * 

.  * 

14797 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

31X 

43X 

14X  * 

11X 

13X 

14X 

-8X 

-26X  * 

21X 

V***************** 

V**** 

*• 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* _ 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

*  T  H  I  R 

D 

QUARTER 

TOWS 

DELAYEO  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU  9/85 

1910 

.0 

.0 

60.1 

1.3 

.4 

•CURRENT 

QTR 

7/86  THRU  9/86 

2579 

.0 

.0 

85.2 

.3 

.0 

•  YEA 

R 

T  0  DATE 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  9/85 

5436 

.0 

.0 

184.6 

416.5 

.7 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  9/86 

6229 

.0 

.0 

207.7 

1.0 

1.2 

»****< 

I***************** 

B***# 

*• 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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MAZOS  EAST  GATE 
GULF  INTRACOASTAL 
M3  GALVESTON 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

AAAAAAAA 

LCKGES 

LCKGES 

rAAASBAAAAA 

LCKGES  * 

A AAA A AAA A 

TONNAGE 

KTONS 

AGWn  1  A 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

A 

UPBOUNO 

1873 

27 

58 

2289 

72 

1124 

0 

0  * 

4219 

DOWNBOUNO 

1949 

26 

59 

2252 

34 

1208 

0 

0  * 

1307 

TOTAL 

3822 

27 

59 

4541 

53 

2332 

0 

0  * 

4526 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

A 

UPBOUNO 

2347 

21 

62 

2933 

75 

1529 

0 

0  • 

4708 

DOWNBOUNO 

2322 

24 

66 

2779 

29 

1577 

0 

0  * 

1402 

TOTAL 

4669 

23 

64 

5712 

53 

3106 

0 

0  * 

6110 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

22X 

3X 

33X 

25X 

25X 

33X 

ox 

ox  * 

34X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

A 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

A 

UPBOUNO 

5250 

22 

59 

6034 

73 

3478 

0 

0  * 

8933 

DOWNBOUNO 

5426 

22 

61 

6240 

31 

3664 

0 

0  * 

3408 

TOTAL 

10676 

22 

60 

12274 

52 

7142 

0 

0  • 

12341 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

A 

UPBOUNO 

5706 

17 

65 

6976 

71 

3822 

0 

0  • 

10454 

DOWNBOUNO 

5902 

19 

66 

6872 

33 

3959 

0 

0  • 

4215 

TOTAL 

11608 

18 

65 

13848 

52 

7781 

0 

0  • 

14669 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

8X 

•10X 

18X 

12X 

13X 

8X 

190X 

-100X  * 

18X 

•A****************************************************** AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

TIME 

FVIA  ur 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

2246 

.0 

.0 

178.2 

12.8 

3.3 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

2983 

.0 

.0 

181.9 

9.6 

4.0 

*  YEAR  T 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

6436 

.0 

.0 

378.9 

12.8 

2.5 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86  7603  .0 

••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa# 

BAS 

.0 

723.2 

22.5 

4.8 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1983 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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BRAZOS  WEST  GATE 
GULF  INTRACQASTAL 
MS  GALVESTON 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL*  BARGES  BARGES  •  L CAGES  L CAGES 

L CAGES  * 

TONNAGE 

1* 

• 

TOTAL 

TOWS  • 

RECRTN  • 

atoms 

* 

KLUn 1 N 

•THIRD 

QUARTER 

(%) 

<%)  * 

(%) 

(%) 

(%)  * 

• 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

• 

UPSOUND 

2039 

35 

51  * 

2256 

72 

1071 

0 

0  * 

3165 

• 

oommouHo 

1936 

28 

59  * 

2225 

34 

1167 

0 

0  * 

1295 

• 

TOTAL 

3975 

31 

55  * 

4481 

53 

2238 

0 

0  • 

4460 

• 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

• 

UPSOUND 

2635 

24 

54  • 

2871 

76 

1455 

0 

0  * 

4604 

* 

DOUNSOUND 

2697 

28 

56  • 

2752 

28 

1532 

0 

0  • 

1398 

* 

TOTAL 

5332 

26 

55  * 

5623 

S3 

2987 

0 

0  • 

6002 

• 

* 

*»»  PERCENT 

CHANCE  ««« 

36% 

12% 

34%  • 

25% 

24% 

33% 

100% 

0%  • 

34% 

• 

•  TEAR  T 

0  0  A  T  E 

• 

• 

• 

» 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

• 

UPSOUND 

5196 

25 

58  • 

5953 

74 

3231 

0 

0  • 

8854 

• 

DOUNMUND 

5093 

22 

63  * 

6149 

30 

3384 

0 

0  • 

3238 

• 

TOTAL 

10287 

23 

60  • 

12502 

52 

6615 

0 

0  • 

12092 

• 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

• 

UPSOUND 

5908 

18 

61  • 

6829 

72 

3679 

0 

0  • 

10331 

• 

DQUMgniJMD 

6306 

21 

60  • 

6776 

32 

3815 

0 

0  • 

4089 

• 

TOTAL 

12214 

20 

60  • 

13605 

52 

7494 

0 

0  • 

.  • 

14420 

• 

• 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««« 

18% 

0% 

18%  • 

12% 

13% 

13%  142%  0%  •  19%  • 

•(ALL  TIMES  ENPRCSSEO  IN  HOURS) 

A  VC  DEL AT 

AVO  Df LAV 

TOTAL  OELAT  DELAT  AVG 

STALL 

Of 

TIME 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELATED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  stalled  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

2179 

.0 

.0 

196 

1 

9.0 

2.9 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

2918 

.0 

.0 

190 

5 

9.5 

3.1 

•  TEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  9/85 

624) 

.0 

.0 

402 

5 

9.1 

3.4 

•CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  9/86 

7387 

.0 

.0 

651 

.5 

11.4 

4.4 

•  • 

•  • 

NO  DATA  REPOSTED  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1983 
NO  OAIA  REPOSTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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MORRELL  LOCK  t  DAM 
ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

******< 

BARGES 

r+4 

* 

r*****«N 

LCKGES 

»♦*+*•*+*< 

LCKGES 

LCKGES  *  TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

• 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

* 

UPBOUND 

308 

28 

51 

784 

52 

• 

293 

70 

19  * 

587 

DOWNBOUNO 

304 

29 

55 

797 

80 

* 

304 

69 

20  * 

984 

TOTAL 

612 

28 

S3 

1581 

66 

• 

597 

69 

19  • 

1571 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

• 

UPSOUND 

290 

34 

50 

683 

52 

• 

285 

63 

27  * 

531 

DOWNBOUNO 

302 

34 

55 

803 

78 

• 

303 

65 

26  * 

880 

TOTAL 

592 

34 

53 

1486 

66 

• 

588 

64 

26  * 

1411 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-3X 

15X 

•4X 

-6X 

•5X 

* 

•IX 

-8X 

31X  * 

■10X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

• 

UPBOUND 

702 

17 

66 

2246 

51 

* 

703 

50 

12  • 

1675 

DOUNBOUND 

706 

18 

70 

2250 

78 

• 

734 

47 

14  • 

2504 

TOTAL 

1408 

18 

68 

4496 

65 

• 

1437 

49 

13  • 

4179 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

• 

UPBOUND 

765 

25 

63 

2434 

55 

• 

761 

77 

16  • 

1926 

DOWNBOUNO 

783 

24 

67 

2552 

77 

• 

785 

78 

15  * 

2789 

TOTAL 

1548 

25 

65 

4986 

66 

• 

1546 

78 

15  * 

4715 

•»»>>  PERCENT 

CHANGE  <««« 

9X 

52X 

5X 

10X 

12X 

• 

7X 

70X 

24X  * 

12X 

••••••••••ft********************************************************************************** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

20 

.6 

.0 

12.8 

3.6 

1.0 

* CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

30 

.5 

.0 

15.7 

3.0 

.0 

•  YEAR  T 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

41 

.7 

.0 

29.0 

3.6 

.7 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

72 

.5 

.0 

37.7 

3.0 

.0 

MM 

MO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  ft  OAM  2 
ARKANSAS  RIVER 
N4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

0*888  **♦ 

VESSEL 

******** 

VESSEL 

VESSEL*  BARGES  BARGES 

*8 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  CONNER 

RECRTN  • 

KTONS 

*  T  H  I  R  0  QUARTER 

(X) 

(X)  * 

<x> 

(X) 

(X)  • 

. * 

•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

• 

*  UPSOUND 

282 

29 

58  * 

793 

51 

266 

71 

21  * 

584 

*  DOWHBOUHO 

275 

31 

61  * 

803 

80 

274 

68 

22  * 

997 

•  TOTAL 

557 

30 

59  * 

1596 

66 

540 

70 

22  * 

1581 

•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

* 

*  UPfOUNO 

269 

36 

55  * 

710 

50 

254 

64 

29  * 

528 

*  D0UN80UND 

279 

36 

60  * 

823 

78 

281 

64 

29  • 

858 

•  TOTAL 

548 

36 

58  * 

1533 

65 

535 

64 

29  * 

1386 

•»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

•1* 

19* 

-4*  • 

-3* 

-4* 

-OX 

8X 

31X  • 

-  12X 

•  YEAR  TO  DATE 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

• 

*  UPSOUND 

679 

18 

69  • 

2248 

51 

678 

79 

14  • 

1676 

*  POMMOUMP 

688 

19 

72  * 

2269 

78 

703 

78 

14  • 

2526 

*  TOTAL 

1367 

19 

71  * 

4517 

65 

1381 

78 

14  • 

4202 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

• 

*  UPSOUND 

764 

29 

64  • 

2457 

54 

733 

77 

17  • 

1921 

*  OOWNSOUND 

786 

28 

67  * 

2572 

77 

774 

77 

17  • 

2768 

•  TOTAL 

1550 

28 

66  * 

5029 

66 

1507 

77 

17  • 

.  • 

4689 

•»»  PERCENT  CHANGE  ««« 

m 

69* 

5*  * 

m 

12* 

9X 

7* 

33X  * 

11X 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

NAX  OF 

•THIRO  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85 

57 

.4 

.0 

26.3 

1.3 

.6 

•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86 

53 

.4 

.0 

24.5 

2.1 

.4 

•  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

143 

5.7 

.8 

815.9 

744.0 

1  .4 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

176 

.6 

.1 

113.0 

5.0 

1  .5 

+  * 

**•* 

•  • 

NO  OATA  REPORTED  TOR  THE  FOLLOWING  NORTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  NORTHS  OF  1986 
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LOCK  8  DAN  3 
ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES 

* 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN 

* 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(*> 

(X) 

(X) 

(X) 

* 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UP90UM0 

513 

71 

27 

725 

55 

443 

32 

52 

• 

581 

PQMMOUWP 

527 

73 

26 

745 

76 

444 

32 

50 

* 

931 

TOTAL 

1040 

72 

26 

1470 

66 

887 

32 

51 

* 

1512 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UP90UN0 

443 

68 

30 

661 

55 

379 

36 

55 

* 

562 

DOWN BOUND 

481 

68 

30 

814 

77 

398 

39 

52 

* 

784 

TOTAL 

924 

68 

30 

1475 

67 

777 

38 

53 

* 

1346 

•»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-11* 

-15* 

OX 

OX 

2X 

-12X 

3X 

•ex 

• 

-10X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

UPROUNO 

903 

49 

47 

2096 

55 

889 

50 

32 

• 

1678 

DOWNMUNO 

920 

51 

46 

2080 

76 

904 

49 

31 

* 

2323 

TOTAL 

1823 

50 

46 

4176 

66 

1793 

49 

32 

* 

4001 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPROUNO 

1089 

53 

42 

2346 

57 

1021 

59 

27 

• 

2023 

OOUNtOUNO 

1153 

54 

41 

2502 

75 

1024 

58 

28 

• 

2523 

TOTAL 

2242 

54 

41 

4848 

66 

2045 

59 

28 

• 

4546 

•>>»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

22* 

31* 

9X 

16X 

17X 

14X 

35X 

OX 

* 

13X 

*♦**•*•••1 

8*1 

8*1 

********* 

8*1 

8* 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

• . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•THIRD 

•  . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTi 

7/85  THRU  9/85 

35 

.3 

.0 

12.8 

24.3 

.4 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

44 

.3 

.0 

17.4 

2.2 

2.0 

•  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

88 

.4 

.0 

42.4 

24.3 

1.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

1U 

.4 

ft* 

.0 

ft* 

45.8 

2.2 

8*1 

2.6 

ft* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


PAGE  243 


LOCK  l  DAM  4 
ARKANSAS  RIVES 
ML  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL*  BARGES  BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONKER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPflOUHD 

457 

67 

30  * 

711 

55 

339 

42 

51  * 

575 

DOUNBOUNO 

484 

70 

28  * 

753 

74 

338 

43 

47  • 

874 

TOTAL 

941 

68 

29  * 

1464 

65 

677 

4<! 

49  * 

1449 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UP90UND 

401 

64 

31  * 

642 

58 

320 

43 

50  * 

540 

ponnm) 

403 

64 

35  * 

745 

75 

330 

46 

46  * 

761 

TOTAL 

804 

64 

33  * 

1387 

67 

650 

44 

48  * 

1301 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-14X 

•  19X 

-3X  * 

-5X 

-IX 

-3X 

OX 

-6X  * 

-10X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

UPSOUNO 

792 

43 

53  • 

2043 

56 

716 

61 

28  * 

1649 

DOUNBOUNO 

851 

46 

49  • 

2053 

75 

748 

60 

28  * 

2174 

TOTAL 

1643 

45 

51  * 

4096 

65 

1464 

60 

28  * 

3823 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UP90UND 

1114 

56 

40  * 

2292 

59 

891 

67 

26  • 

1926 

DOUNBOUNO 

1141 

56 

41  * 

2343 

75 

893 

67 

25  • 

2457 

TOTAL 

2255 

56 

40  * 

4635 

67 

1784 

67 

26  • 

.  * 

4383 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

37* 

70X 

BX  • 

13X 

16X 

21X 

35X 

11X  * 

14X 

»* 

***** 

**•* 

»• 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

# . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

OELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

30 

.3 

.0 

9.8 

1.1 

.7 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

25 

.3 

.0 

9.9 

2.0 

4.2 

*  YEAR 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

101 

.4 

.0 

47.7 

7.0 

7.4 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

108 

.4 

.0 

46.9 

3.6 

3.0 

******* 

#• 

«***< 

** 

NO  DATA  REPORTED  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  t  DAM  5 
ARKANSAS  RIVER 
N4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

!***♦**«*« 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

A************************************** 

BARGES  BARGES  *  LCKGES  LCKGES  LCKGES 

*« 

TONNAGE 

m 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

<x> 

(X) 

(X) 

(X) 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

UP80UN0 

558 

76 

22 

588 

61 

447 

28 

66 

510 

DOWN BOUND 

568 

76 

22 

647 

72 

480 

29 

66 

795 

TOTAL 

1126 

76 

22 

1235 

66 

927 

28 

66 

1305 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

UPBOUND 

513 

74 

22 

543 

57 

425 

28 

66 

443 

DOWN BOUND 

525 

73 

24 

661 

77 

438 

32 

63 

730 

TOTAL 

1038 

73 

23 

1204 

68 

863 

30 

64 

1173 

•»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-7X 

■11X 

-5X 

-2X 

•OX 

•6X 

•IX 

-6X 

•10X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

UPBOUND 

903 

58 

38 

1585 

64 

815 

44 

47 

1427 

DOWNBOUNO 

922 

59 

39 

1617 

73 

863 

44 

47 

1960 

TOTAL 

1825 

59 

38 

3202 

68 

1678 

44 

47 

3387 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

UPBOUND 

1112 

60 

36 

1910 

61 

985 

52 

40 

1605 

DOWNBOUNO 

1111 

61 

36 

1935 

73 

983 

52 

40 

2257 

TOTAL 

2223 

60 

36 

3845 

67 

1968 

52 

40 

3862 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

21X 

25X 

14X 

20X 

18X 

17X 

38X 

-OX 

14X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

Uf 

♦THIRD 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

71 

.2 

.0 

18.8 

1.4 

.0 

♦CURRENT  QTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

33 

.2 

.0 

8.2 

1.2 

.0 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

183 

.2 

.0 

46.0 

2.0 

.7 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

107 

.3 

.0 

»*B 

32.8 

1.4 

.0 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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DAVID  0  TERRY  LOCK  t  DAN 
ARKANSAS  RIVER 
HA  LITTLE  ROCK 
SOUTHUESTERN  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

*********************** 

VESSEL  VESSEL*  BARGES 

******* 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

1131 

87 

11  * 

582 

60 

715 

18 

78  * 

507 

DOUNSOUND 

1154 

88 

11  • 

650 

71 

745 

18 

77  * 

792 

TOTAL 

2285 

88 

11  * 

1232 

66 

1460 

18 

78  • 

1299 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

« 

UP80UND 

924 

86 

12  * 

565 

56 

613 

20 

78  • 

440 

DOUNKJUND 

918 

85 

13  * 

659 

77 

637 

21 

76  • 

719 

TOTAL 

1842 

86 

13  * 

1224 

67 

1250 

20 

77  * 

1159 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-19* 

-21* 

-4X  * 

-OX 

OX 

-14X 

-4X 

-15X  • 

-10X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

UP80UND 

1631 

76 

21  * 

1581 

64 

1171 

31 

64  • 

1436 

DOWN BOUND 

1688 

77 

21  • 

1629 

72 

1233 

31 

64  • 

1963 

TOTAL 

3319 

76 

21  * 

3210 

68 

2404 

31 

64  • 

3399 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UP80UND 

1695 

74 

24  * 

1937 

60 

1335 

41 

55  • 

1599 

OOWNMUND 

1706 

74 

24  * 

1984 

73 

1369 

41 

55  • 

2248 

TOTAL 

3401 

74 

24  • 

3921 

67 

2704 

41 

55  * 

.  * 

3847 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

2* 

-1* 

17X  * 

22X 

20X 

12X 

47X 

-3X  •  13X  * 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

50 

.3 

.0 

18.5 

1.9 

.8 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

65 

.4 

.1 

29.9 

2.8 

.9 

*  YEAR  T 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

110 

.4 

.0 

46.7 

1.9 

.7 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

***************** 

143 

.4 

******* 

.0 

61.7 

***** 

2.8 

1.1 

** 

NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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MURRAY  LOCK  t  DAN 
ARKANSAS  RIVER 
H4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

******** 

VESSEL 

********* 

VESSEL* 

******* 

BARGES 

******* 

BARGES 

r** 

r******* 

LCICGES 

LCKGES 

r ********* 

LCICGES  • 

TONNAGE 

F* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

<%> 

(%) 

(%) 

(%)  * 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUNO 

854 

87 

11 

499 

61 

492 

21 

77  * 

434 

OOWNBOUNO 

876 

86 

11 

524 

75 

532 

21 

76  • 

709 

TOTAL 

1730 

87 

11 

1023 

68 

1024 

21 

76  * 

1143 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

744 

88 

10 

381 

56 

473 

18 

80  * 

284 

DOWNBOUNO 

754 

88 

11 

443 

81 

482 

20 

77  * 

537 

TOTAL 

1498 

88 

10 

824 

70 

955 

19 

79  * 

821 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-13* 

*12% 

•19% 

•19% 

-18% 

6X 

-15% 

-3%  * 

-28% 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/M 

* 

UPBOUNO 

1504 

79 

19 

1330 

63 

977 

31 

65  * 

1179 

DOWNBOUNO 

1546 

78 

19 

1360 

75 

1041 

31 

65  * 

1740 

TOTAL 

3050 

79 

19 

2690 

69 

2018 

31 

65  * 

2919 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUNO 

1404 

78 

20 

1451 

57 

1011 

40 

57  * 

1101 

DOWNBOUNO 

1427 

78 

19 

1458 

78 

1029 

40 

57  * 

1860 

TOTAL 

2831 

78 

20 

2909 

67 

2040 

40 

57  * 

2961 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««« 

•7X 

-7% 

•1% 

8% 

6% 

1% 

29% 

•11%  * 

1% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL  * 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

• . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSIS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

24 

.3 

.0 

9.3 

1.2 

.0 

•CURRENT  OTR 

* . 

7/86  THRU  9/86 

19 

.3 

.0 

6.9 

1.4 

.0 

•  YEAR  T 

•  . 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

72 

.3 

.0 

27.3 

1.6 

2.3 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

60 

.3 

.0 

23.6 

2.6 

.9 

**************** *4 

tut 

►  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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TOAD  SUCK  FERRY  LOCK  l  0AM 
ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

r******** 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL*  BARGES 

BARGES  • 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

** 

CONNER 

RECRTN  • 

KTONS 

HCWR I R 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

<X> 

(X)  * 

(X) 

(X)  • 

. * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

• 

UPBOUND 

226 

53 

45 

499 

62  * 

221 

46 

47  • 

440 

DOWN  BOUND 

240 

56 

41 

509 

77  * 

237 

45 

48  * 

704 

TOTAL 

466 

55 

43 

1008 

70  * 

458 

45 

47  * 

1144 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

215 

60 

35 

368 

55  * 

189 

44 

48  * 

282 

DOWN BOUND 

317 

73 

26 

451 

80  * 

200 

45 

45  * 

523 

TOTAL 

532 

67 

30 

819 

69  • 

389 

44 

46  * 

805 

. * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

14X 

40X 

-20X 

-18X 

-  19X  * 

-15X 

-17X 

-  16X  * 

•29% 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

458 

36 

62 

1332 

63  * 

460 

63 

27  • 

1184 

DOWNBOUNO 

488 

38 

59 

1331 

75  * 

498 

61 

29  * 

1722 

TOTAL 

946 

37 

60 

2663 

69  * 

958 

62 

28  * 

2906 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUND 

491 

37 

60 

1444 

57  * 

499 

68 

23  • 

1109 

DOWNBOUNO 

601 

50 

47 

1460 

77  * 

513 

65 

25  * 

1821 

TOTAL 

1092 

44 

53 

2904 

67  * 

1012 

67 

24  * 

.  * 

2930 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««« 

15X 

37X 

IX 

** 

9%  5X  * 

»+**•#*♦***«**** 

5X 

13% 

******** 

-9X  * 

OX 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•  T  H  I  R 

D 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL) 

STALLED  VSLS 

•PREVIOUS 

QTR 

7/85  THRU  9/85 

31 

.3 

.0 

9.6 

1.5 

.0 

•CURRENT 

QTR 

7/86  THRU  9/86 

32 

.2 

.0 

6.9 

1.0 

.9 

*  YEA 

R  T 

0  DATE 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  9/85 

117 

.2 

.0 

35.0 

2.2 

.0 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  9/86 

105 

.2 

.0 

25.5 

1.5 

.9 

************ 


NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  l  DAM  9  248 

ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL*  BARGES  BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

*  T  H  I  R  D 

QUARTER 

(X) 

<X>  * 

(X) 

(X) 

<x>  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

205 

49 

48  * 

495 

62 

308 

33 

25  * 

543 

DOWN BOUND 

220 

50 

46  * 

523 

75 

325 

36 

27  * 

693 

TOTAL 

425 

50 

47  * 

1018 

69 

633 

34 

26  * 

1236 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

171 

56 

42  * 

361 

57 

170 

43 

49  • 

275 

DOWNBOUNO 

185 

55 

43  * 

437 

82 

191 

45 

46  * 

537 

TOTAL 

356 

56 

42  * 

798 

71 

361 

44 

47  * 

812 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««« 

-16X 

-6X 

-24X  * 

-21X 

-19X 

-42X 

-26X 

3X  * 

-34X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

438 

35 

61  * 

1294 

62 

541 

52 

20  * 

1243 

DOWNBOUNO 

462 

36 

61  * 

1331 

75 

579 

52 

22  * 

1710 

TOTAL 

900 

36 

61  * 

2625 

69 

1120 

52 

21  * 

2953 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPBOUND 

435 

36 

62  * 

1388 

58 

452 

66 

27  * 

1075 

DOWNBOUNO 

459 

39 

59  • 

1407 

79 

480 

64 

28  * 

1829 

TOTAL 

894 

38 

60  * 

2795 

68 

932 

65 

28  * 

. * 

2904 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-OX 

4X 

-IX  * 

6X 

5X 

-16X 

4X 

8X  * 

-IX 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

24 

.4 

.0 

11.3 

2.3 

.0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

19 

.2 

.0 

4.0 

.5 

.0 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

56 

.3 

.0 

20.7 

2.5 

1.4 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

59 

.8 

.0 

49.5 

35.1 

1.0 

#* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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DARDANCLLE  LOCK  t  DAM 
ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  OUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*« 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  CONNER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  * 

. .  * 

TONNAGE 

KTONS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UPtOUND 

267 

56 

36  * 

470 

60 

254  41 

48  * 

399 

DOWN BOUND 

300 

64 

33  * 

513 

77 

289  39 

49  * 

716 

TOTAL 

567 

60 

34  * 

983 

69 

543  40 

48  • 

1115 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUND 

214 

64 

35  * 

376 

57 

192  40 

53  * 

288 

DOWNBOUND 

242 

66 

32  * 

426 

82 

213  39 

53  * 

528 

TOTAL 

456 

65 

33  * 

802 

70 

405  40 

53  * 

. * 

816 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-19* 

-13X 

-22X  * 

-18X 

-16X 

-25X  -26X 

-18X  • 

-26X 

•  TEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPBOUND 

562 

39 

53  * 

1293 

60 

546  60 

30  * 

1109 

DOWNBOUND 

608 

44 

50  * 

1340 

76 

600  57 

33  * 

1797 

TOTAL 

1170 

42 

52  • 

2633 

68 

1146  59 

31  • 

2906 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UPBOUNO 

555 

48 

49  * 

1368 

57 

529  62 

30  • 

1057 

DOWNBOUND 

597 

50 

45  * 

1382 

79 

545  61 

31  • 

1810 

TOTAL 

1152 

49 

47  • 

2750 

68 

1074  62 

31  • 

. * 

2867 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

•IX 

16X 

•10X  * 

4X 

3X 

-6X  -IX 

•8X  • 

-IX 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

• _ ........... 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME  MAX  OF 

•THIRD 

OUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

158 

.1 

.1 

23.5 

1.0 

.0 

•CURRENT  OTR 

7/86  THRU  9/86 

127 

.1 

.0 

15.3 

1.2 

.0 

*  YEAR 

fO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

518 

.1 

.1 

80.0 

2.6 

.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  TKtU  9/86 

***************** 

429 

.1 

.1 

******* 

** 

59.9 

1.3 

.0 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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OZARK  LOCK  t  0AM 
ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


•••t******************************************* ********* 


**************************************** 


*  QUARTERLY  REPORT 

•THIRD  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

<X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

<%>  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  * 

(X)  * 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

CONNER 

(X) 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

• 

UPBOUNO 

242 

59 

40  * 

478 

60 

* 

202 

49 

DOWN  BOUND 

260 

62 

36  * 

511 

78 

• 

224 

47 

TOTAL 

502 

60 

38  * 

989 

70 

* 

426 

48 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

* 

UPBOUNO 

185 

62 

36  * 

340 

63 

* 

150 

47 

DOWNBOUMO 

196 

62 

37  * 

404 

81 

* 

164 

48 

TOTAL 

381 

62 

37  * 

744 

73 

• 

314 

47 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

•24% 

•22% 

-26%  * 

-24% 

-21X  * 

-26X 

-27X 

*  YEAR 

TO  DATE 

* 

* 

LCKGES 

* 

TONNAGE 

RECRTN 

(X) 

* 

* 

KTONS 

45  * 

409 

46  * 

723 

46  * 

* 

1132 

48  • 

289 

45  • 

489 

46  * 

.  .  .  .  * 

778 

-25X  * 

-31X 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85 

•  UP  BOUND 

*  DOWN BOUND 

*  TOTAL 
•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86 

*  UPBOUNO 

•  DOWN  BOUND 

•  TOTAL 


•»»  PERCENT  CHANGE  ««« 


•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


•THIRD  QUARTER 


482 

46 

53  * 

1227 

60 

515 

48 

50  * 

1274 

78 

997 

47 

51  * 

2501 

69 

464 

40 

57  * 

1338 

59 

484 

43 

55  • 

1375 

79 

948 

42 

56  • 

2713 

69 

•4X 

-14X 

3%  * 

8X 

AVG  DELAY  AVG  DELAY 
DELAYED  OF  OF 

TOWS  OELAYED  TOWS  ALL  TOUS 


*  441 

60 

33  * 

1055 

*  476 

58 

34  * 

1711 

*  917 

59 

33  * 

2766 

# 

* 

*  433 

70 

23  * 

1063 

*  452 

69 

24  * 

1772 

*  885 

69 

23  • 

2835 

*  -3% 

12X 

-31X  * 

2% 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG 

STALL 

TIME 

MAX 

OF 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


•PREVIOUS  QTR  7/85  THRU  9/85  147  .1  .1 

•CURRENT  QTR  7/86  THRU  9/86  84  .1  .0 


•  YEAR  TO  DATE 


26.3  1.6  .0 

11.9  1.4  .0 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  9/85  395  .1  .1  66.0  1.6  .0 
•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  9/86  338  .1  .1  58.6  1.8  .2 
*************************  ********************************************************************************* 

<  NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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LOCK  t  OAM  13 
AA KANSAS  RIVER 
N4  UTILE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

RANGES 

RANGES 

ICKGES  LCXGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  CONNER 

RECRTN  • 

KTONS 

THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(*)  * 

PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UP80UN0 

479 

41 

53 

758 

75 

417 

65 

30  • 

554 

mmmnm 

498 

43 

51 

796 

50 

447 

63 

33  * 

715 

TOTAL 

977 

42 

52 

1554 

62 

864 

64 

32  • 

1269 

CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

UP80UND 

323 

52 

45 

456 

73 

291 

52 

41  • 

432 

DCMHOUWn 

335 

54 

45 

520 

63 

320 

48 

44  * 

496 

TOTAL 

658 

53 

45 

976 

67 

611 

50 

42  * 

928 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

•32X 

-15* 

-41X 

•37X 

•31* 

29* 

44* 

■6X  • 

26* 

YEAR  T 

0  DATE 

• 

• 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPtOUNO 

911 

41 

54 

1647 

70 

780 

66 

26  • 

1274 

DOWN60UND 

945 

43 

52 

1695 

58 

824 

65 

27  • 

1706 

TOTAL 

1856 

42 

53 

3342 

64 

1604 

66 

26  * 

2980 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

UP80UND 

1003 

39 

59 

1885 

70 

889 

74 

18  * 

1414 

D0WN80UND 

1047 

42 

56 

1894 

56 

924 

72 

20  • 

1754 

TOTAL 

2050 

40 

58 

3779 

63 

1815 

73 

19  • 

.  * 

3168 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

10X 

5X 

20X 

13X 

10X 

13X 

25* 

-17*  • 

6* 

*•***♦###*•♦**•«****••*•**•*•••**********••**•*••* 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

A VC  DELAY 

A VC  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

• . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSl)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

100 

.4 

.0 

41.0 

2.0 

'  t 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

48 

.3 

.0 

15.0 

1.2 

1.1 

•  YEAR  1 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

166 

.4 

.0 

66.9 

2.2 

3.7 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

211 

.3 

****** 

»• 

.0  72.8  1.5  1.3 

***•**♦***•••••*•*****••****•*•*♦•*••♦♦*•*••••*••* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1965 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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W  D  NATO  LOCK  6  DAN 
ARKANSAS  RIVER 

ns  tuisa 

SOUTHWESTERN  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

«6t*866S 

VC  SUL 

VESSEL* 

BARGES  BARGES 

•a 

'***•••• 

LOCUS 

86»»8*»R 

LQCGCS 

LCKGES  • 

TONNAGE  * 

• . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  • 

KTONS  • 

•  T  H  t  R  0 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  OTR 

7/85  THRU  9/85 

81 

• 

UP60UN0 

417 

76 

23 

449 

55 

227 

44 

52  • 

367  • 

* 

oomnouwp 

418 

76 

23 

481 

78 

230 

45 

53  • 

664  • 

• 

TOTAL 

835 

76 

23 

930 

66 

457 

44 

52  • 

1031  • 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

• 

UPROUND 

310 

77 

22 

298 

60 

164 

42 

54  • 

256  • 

• 

pQymOUMP 

344 

77 

21 

359 

81 

191 

41 

52  • 

453  • 

• 

TOTAL 

654 

77 

21 

657 

72 

355 

41 

53  • 

709  • 

•»»»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-21X 

■20% 

26X 

29X 

23X 

•22X 

27X 

-21X  * 

31X  • 

•  TEAR  t 

0  0  A  T  E 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

• 

UPSOUND 

751 

62 

35 

1140 

S3 

469 

59 

36  • 

887  • 

• 

D0WN80UN0 

786 

62 

33 

1186 

80 

490 

59 

37  • 

1630  • 

• 

TOTAL 

1537 

62 

34 

2326 

67 

959 

59 

37  • 

2517  • 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

• 

UPROUMD 

652 

58 

40 

1213 

55 

435 

63 

30  • 

918  • 

* 

DOMNSOUNO 

701 

60 

36 

1254 

79 

462 

60 

33  • 

1652  • 

• 

TOTAL 

1353 

59 

38 

2467 

67 

897 

61 

32  • 

2570  • 

•>»»  PERCENT  CHANGE  «««<« 

IIS  - 168  -IS*  68  6X  • 

6X  2X  -19X  • 

21  • 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OELAY  AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL  • 

• . 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MAX  OF  • 

•THIRD 

QUARTER 

TOMS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS  • 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

9 

.3 

.0 

2.8 

12.0 

.0  • 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

7 

1 .9 

.0 

13.5 

9.4 

.0  • 

*  tear  t 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

27 

.3 

.0 

9.7 

12.0 

.0  • 

•CURRENT  YEAR 

V86  THRU  9/86 

24 

.9 

.0 

21.7 

9.4 

.0  • 

NO  data  reported  por  the  following  MONTHS  OF  1989 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1966 


team  t  an  loo  i  mn  ihi 
mum  n«n 
0  tulra 

niiMima  division 


PAGE  755 


•  0UMT00LT  M 

■THIRD 

MIT 

•  DMT  ft 

WWW 

WSSEL 

TOTAL 

Mini 

RECRTH 

<x> 

WSSEl 

TOM 

(5) 

•••*••** 

RAHHCI 

TfllAL 

RANGES  * 

LOADED  * 

(5)  • 

L  CAGES 

TOTAL 

LCEGES 

COWER 

(5) 

L CAGES  ■  rOMMAGI 

RECRTH  *  (TONS 

(5)  • 

•previous  otr 

7/0  TMU  9/0 

557 

70 

0 

445 

55  • 

748 

40 

• 

57  • 

567 

00MMMB 

544 

77 

77 

447 

70  * 

758 

39 

57  • 

674 

•CURRENT  OTR 

TOTAL 

7/M  TMU  9/M 

601 

71 

78 

907 

67  • 

506 

39 

57  • 

• 

10*1 

imaflo 

750 

71 

71 

514 

*0  • 

190 

56 

57  • 

767 

nmoMUHi 

70 

77 

7* 

145 

81  • 

707 

58 

5*  • 

450 

TOTAL 

541 

77 

77 

*79 

77  • 

405 

5’ 

56  • 

717 

•»*»»  PERCENT 

IUMMI  <«««< 

TOt 

705 

775 

755 

195  * 

195 

745 

705  * 

515 

•  T  1  A  R  T 

0  DATE 

• 

•PREVIOUS  Tf AH 

1/0  THOU  9/0 

67* 

55 

47 

11U 

55  • 

516 

54 

• 

• 

47  • 

885 

OaWMOLM) 

649 

57 

40 

1171 

•1  * 

546 

57 

45  * 

1645 

■CURMHT  TEAR 

TOTAL 

1/M  THOU  9/M 

1775 

56 

41 

7309 

67  • 

1067 

53 

45  * 

• 

7550 

UPROUB 

559 

50 

40 

1IU 

54  • 

477 

58 

56  • 

955 

OOmOMD 

570 

55 

45 

1757 

79  • 

493 

55 

38  • 

1647 

TOTAL 

110 

57 

47 

7404 

*7  • 

9*5 

56 

37  • 

758? 

•»»»»  RC0C1HT 

MINI  «<«<< 

m 

195 

15 

75 

a  • 

95 

75 

715  * 

75 

I  U  (  I  T  E  I 


•wwviau*  QTR  7/0  TMU  9/0 

•OMNEHT  OTR  7/M  IMU  9/06 

• 

*  »MI  TO  0«Tf 


TOTAL  Of  (.AT  DEL  AT  A  VC  STALL 

TIM  MX  Of 

(TOM*)  (ALL  VSL  )  STALLED  VSLS 


n 

70 


45 

15 


•mviau*  TIM  I/OS  TMU  9/05 
•CURRENT  TIM  1/m  TMU  9/M 

NO  DATA  HMTD  fON  THE  TOLL  CM  I  IK  MOM  T  At 
HO  DATA  REPORTED  >0*  TNf  TOLL OWING  MOM Tut 


.4 

.5 


'0.8 

10.6 


70  5 
19  1 


1.6 

7.5 


1.6 
7  5 


.7 

.6 


5 

.5 


or  1905 
or  1906 


755 
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UiMCM  FALLS  LOCK  &  MM 
ARKANSAS  RIVES 
MS  TULSA 

SOUTHWESTERN  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL*  BARGES 

BARGES 

******** 

L CX CCS 

1  ********* 

lckges 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  • 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

- - 

RECRTN  * 

KTONS 

•THIRD 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

<x> 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

* 

UP80UND 

185 

48 

50  • 

414 

60 

182 

53 

40  * 

374 

noMurutf) 

193 

53 

46  * 

412 

68 

180 

52 

42  * 

568 

TOTAL 

378 

51 

48  * 

826 

64 

362 

53 

41  * 

942 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

* 

UP80UN0 

175 

59 

40  * 

296 

62 

156 

45 

49  * 

261 

DOliHOUMD 

201 

60 

35  • 

318 

78 

166 

43 

53  * 

379 

TOTAL 

376 

59 

37  * 

614 

70 

322 

44 

51  • 

640 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

•OX 

16X 

•22X  • 

■25X 

-19X 

-11X 

- 

25X 

10X  • 

S2X 

•  YEAR  T 

0  0  A  T  E 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

* 

UPQOUND 

393 

38 

60  * 

942 

64 

390 

62 

31  * 

899 

down  some 

408 

40 

55  • 

952 

70 

398 

61 

32  • 

1259 

TOTAL 

801 

39 

57  * 

1894 

67 

788 

62 

32  • 

2158 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

* 

UPDOUND 

441 

44 

54  • 

1055 

59 

423 

59 

34  * 

865 

DOWNBOUND 

484 

47 

50  • 

1089 

72 

446 

56 

37  * 

1341 

TOTAL 

925 

45 

52  • 

2144 

65 

869 

57 

36  • 

2206 

•»»  PERCENT  CHANGE  «««  15X  33X  4X  *  13X  10X 

ft************************************** •••••••*••••*•••••••••••••*••••••< 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY 

*  10X  3X 

24X  * 

2X 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

•THIRD 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

122 

.3 

.2 

42.0 

2.5 

.2 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

43 

.2 

.0 

12.6 

.9 

.7 

•  TEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

287 

.3 

.1 

89.4 

10.1 

.6 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

224 

.3 

.1 

71.8 

*•**9 

***** 

93.7 

.5 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1988 
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•  QUARTERLY  REPORT 

vcutu 

VESSEL 

RRRRRRR4 

VCIttl* 

IRRRRRRS 

MJtGtt 

IRRRRRR1 

lAAQtt 

»• 

• 

ICKGES 

ICKGES 

ICKGES  * 

TONNAGE 

R 

TOTAL 

RE CRTS 

TOWS  • 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

WJP 

1^^*  H 

l  J  LW  > 

•THIRD 

QUARTER 

<*> 

(X)  • 

(S) 

• 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/ 85 

• 

• 

* 

UNROUND 

156 

33 

63  • 

356 

51 

• 

ISO 

61 

28  • 

261 

nnuniwn 

236 

62 

37  • 

376 

75 

• 

154 

58 

31  • 

561 

TOTAL 

372 

51 

47  * 

732 

63 

• 

304 

59 

29  • 

822 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

• 

• 

• 

UNROUND 

1U 

32 

64  • 

291 

61 

• 

111 

68 

29  * 

249 

DCMOOUIfl 

121 

39 

57  * 

303 

78 

• 

115 

65 

32  • 

368 

TOTAL 

235 

36 

60  • 

594 

70 

• 

226 

66 

30  * 

• 

617 

•»»»  PERCENT 

CHANGE  ««« 

36* 

551 

18*  • 

IS* 

11* 

• 

25* 

17* 

23*  * 

• 

24* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

• 

• 

• 

UNROUND 

314 

24 

72  • 

829 

59 

• 

333 

71 

20  • 

694 

rwijMiouip 

420 

44 

51  • 

•35 

74 

m 

344 

68 

24  • 

'14' 

TOTAL 

754 

35 

60  * 

1664 

66 

m 

677 

70 

22  * 

'815 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

• 

• 

• 

UNROUND 

323 

18 

78  • 

1077 

55 

• 

332 

80 

16  * 

804 

POMNROUND 

141 

23 

72  • 

1052 

77 

• 

347 

77 

19  • 

'*02 

TOTAL 

664 

20 

75  • 

2129 

66 

• 

679 

78 

IT  • 

•»»»  PERCENT 

CNANQR  ««< 

n 

46* 

12*  • 

271 

27* 

•  0* 

12* 

20*  • 

20* 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY  TOTAL  DELAY 

DELAY  A VC 

STALL 

OCLAYED 

1  ^ 

•  T  H  1  R  0 

QUARTER 

TOWS 

DELAYU 

■"Art 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  vSlS 

•PREVIOUS  QTR 

7/85  THRU  9/85 

33 

.  1 

.0 

4  0 

1  ^ 

0 

•CURRENT  QTR 

7/86  THRU  9/86 

8 

2 

.0 

2  0 

7 

r 

•  YEAR 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  9/85 

92 

0 

0 

8  1 

\  ^ 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  9/86 

28 

3 

0 

«  j 

1  5 

2  i 

•*R8**«RrRRRRRRR( 

•  • 

!«*• 

•* 

NO  DATA  REPORTED  EON  THE  fOLLOWI HG  MONTHS  Of  1985 
NO  OATA  REPORTED  TON  THE  f OL LOWING  MONTHS  Of  1986 
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•  RUARTERLT  R8N0RT 

viaaii 

VESSEL 

VESSEL* 

rftftftftRRftftftRftftftt 

•AMCt  ftAMft 

L CASES 

LCXQES 

RR98899991 

ICXfitS  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RCCSTN 

T0U8 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

ron 

RE  CRTS  • 

KTORS 

*  T  N  1  •  0 

0  U  A  R  T 

E  R 

(8) 

(8) 

(8) 

(8) 

(8)  • 

•N8EVI0US  OTS 

7/ftS  THRU 

9/85 

• 

UNROUND 

123 

2* 

*9 

333 

51 

131 

70 

23  • 

258 

dounnour 

B 

129 

SO 

*9 

373 

73 

135 

*8 

25  • 

53* 

TOTAL 

252 

2ft 

*9 

728 

*2 

26* 

*9 

2*  • 

79* 

‘CURRENT  OTR 

7/ft*  THRU 

9/ft* 

• 

UNROUND 

100 

22 

73 

289 

*0 

99 

77 

19  • 

2*2 

DOUNMUND 

102 

23 

70 

310 

78 

10* 

73 

21  • 

376 

TOTAL 

202 

23 

71 

399 

*9 

203 

76 

20  * 

618 

•>»>»  RfRCf NT 

CHANGE  ***** 

198 

328 

178 

•  178 

88 

238 

158 

378  • 

228 

•  »I*R  T 

0  DAT 

E 

• 

• 

•PREVIOUS  TEAR 

1/R5  THRU 

9/85 

• 

UNROUND 

2Sft 

1ft 

77 

SIS 

39 

299 

71 

1*  • 

681 

OniRWflR 

R) 

302 

21 

73 

S3* 

73 

311 

7* 

18  • 

1109 

TOTAL 

390 

20 

73 

1*3* 

** 

610 

77 

17  • 

1790 

•CURRENT  TEAR 

’./ft*  thru 

9/8* 

• 

UNROUND 

SOS 

12 

S3 

107* 

35 

319 

a* 

10  * 

79* 

DOUNROUNO 

313 

13 

81 

103* 

73 

329 

82 

13  • 

13*8 

TOTAL 

*18 

13 

•2 

2128 

*5 

6*8 

83 

12  • 

21*2 

•>»>'  PERCENT 

CHARRE  ««««« 

*8 

278 

1*8 

288 

278 

68 

1*8 

288  • 

208 

RRRRORRRRRI 

»• 

181 

•••• 

8« 

•(Alt  times  EXNRESSEO  IN  HOURS) 

A  VC  DELAY 

A  VC  DEL  AT 

OTAL  DELAY 

DELAY  A VC 

stall 

• 

DELATED 

O' 

O' 

TINE 

MAX  O' 

•T*<IR0 

0  U  A  R  T 

f  R 

TON* 

DElATtO  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOM) 

(ALL 

VSL  >  stalled  vsls 

•W.IOUS  QTR 

7/85  THRU 

9/85 

27 

.2 

.0 

7.* 

1.0 

.  7 

•CURRENT  OTR 

7/ ft*  THRU 

9/S* 

1% 

.4 

0 

6.7 

3.5 

1.5 

•  *  f  A  • 

0  OAT 

E 

•NREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU 

9/8% 

36 

2 

.0 

H* 

1.2 

6.2 

•CURRENT  vf  AR 

86  THRU 

9/8* 

AS 

5 

.0 

22  7 

15 

1.6 

RRRRRtftft* 

8* 

•  • 

18889 

•  * 

NO  DAT*  RESORTED  'OR  TN(  'OLLOU1NC  MONTHS  O'  W 
NO  (AT*  REPORTED  'ON  T HC  (OlOUIHC  MONTHS  O'  ’966 
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Appendix  B 
Glossary 


Draft:  This  is  not  a  physical  lock  dimension.  It  is  compared  with 
new  data  before  it  is  added  to  the  central  library  to  ensure  that 
vessel  drafts  are  not  recorded  improperly. 

Tows:  Only  tows  with  barges  are  included  with  this  figure.  Tows  with¬ 
out  barges  (light  boats)  and  other  commercial  vessels  are  counted  as 
"other  vessels." 

Other  vessels:  All  vessels  other  than  tows  with  barges  and  recreational 
vessels. 

Commercial  lockages:  The  number  of  lockages  for  which  the  prime  mover 
is  a  tow,  a  light  boat,  or  another  commercial  vessel. 

Recreational  lockages:  The  number  of  lockages  during  which  there  are 
only  recreational  vessels  using  a  lock. 

Other  lockages:  The  number  of  lockages  during  which  the  prime  mover  is 
a  government  vessel,  a  government  contracted  vessel  (such  as  a  dredge) 
or  an  unidentified  type  of  vessel.  Also  included  in  this  category  are 
navigable  and  open  pass  lockages. 

Total  lockages:  A  lockage  includes  all  lock  activity  necessary  to 
process  a  tow  and  is  counted  only  once  when  more  than  one  vessel  uses  th 
lock.  Thus,  both  cuts  of  a  double  cut  lockage  (e.g.  only  part  of  the  to 
will  fit  in  the  lock  and  it  is  necessary  to  process  the  tow  in  two  piece 
count  as  a  single  lockage  together  and  the  count  increases  by  only  one 
when  two  tows  are  processed  during  a  single  lockage. 

Processing  time:  Only  the  times  needed  to  process  tows  with  barges  are 
included  in  these  statistics. 

Delayed  vessels:  Number  of  tows  experiencing  delay  between  arrival  time 
and  the  time  the  lock  is  ready  to  process  them. 

Average  delay:  Average  time  of  delay  for  all  tows. 

Maximum  delay:  Maximum  delay  time  for  vessels.  This  figure  may  reflect 
a  single,  extraordinary  circumstance  and  should  be  evaluated  accordingly 


